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ВЕЛИКИЙ ПОХОД «АНГАРЫ» холл 


легко оторвалась от земли. 

— Есть контакт подъёма. Двига- 
тели работают нормально, - голос 
из Плесецка напряжённо слушают 
и на космодроме, и в Москве. 

— 20 секунд полёта. Двигатели 
работают нормально. Траектория 
близка к расчётной... 60 секунд по- 
лёта... 


23 декабря с универсального стартового комплекса на космодроме Пле- 
сецк (Архангельская область) боевым расчётом Войск Воздушно-космичес- 
кой обороны проведён первый испытательный пуск ракеты-носителя тя- 
жёлого касса «Ангара-А5». Президент России Владимир Путин наблюдал 
за пуском в режиме онлайн. 


— Товарищ Верховный Главноко- с космодрома Плесецк командую- 


мандующий Вооружёнными Сила- 
ми Российской Федерации! Боевые 
расчёты к обеспечению проведения 
пуска готовы. Автоматический 
цикл подготовки ракеты-носителя 
к старту проходит без замечаний. 
Разрешите провести пуск в уста- 
новленное время и приступить к 
ведению репортажа, — докладывает 


щий Войсками Воздушно-косми- 
ческой обороны генерал-лейтенант 
Александр Головко. 

— Разрешаю, — отдал распоряже- 
ние Владимир Путин. 

После этих слов универсальный 
стартовый стол на космодроме оза- 
рился бордовым светом, земля зад- 
рожала, и тяжёлая ракета «Ангара» 


Напряжение нарастает. Через 12 
минуг после старта орбитальный 
блок (разгонный блок «Бриз-М» и 
макет полезной нагрузки) успешно 
отделился от последней ступени 
носителя и вышел на околоземную 
орбиту. Генерал Головко продолжа- 
ет доклад: 

— Товарищ Верховный Главноко- 


мандующий Вооружёнными Сила- 
ми Российской Федерации! Пер- 
вый пуск российской ракеты-носи- 
теля тяжёлого класса «Ангара-А5» 
состоялся. Доклад закончил. 

Эти слова в Национальном цент- 
ре управления обороной Российс- 
кой Федерации, куда транслиро- 
вался репортаж о пуске, были 
встречены аплодисментами. О ре- 
зультатах пуска и о перспективах 
военного космоса Верховному 
Главнокомандующему доложил 
министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу, 

— Программа запусков косми- 
ческих аппаратов военного назна- 
чения на 2014 год выполнена. Всего 


Фото Андрея МОРГУНОВА. 


проведено 9 пусков ракет косми- 
ческого назначения. Это позволило 
обеспечить наращивание возмож- 
ностей орбитальных группировок 
разведки, связи, навигации и мете- 
орологического обеспечения, а 
также завершить первый этап лёт- 
ных испытаний космического ра- 
кетного комплекса «Ангара», — со- 
общил глава российского военного 
ведомства. 

Сергей Шойгу также обозначил 
задачи Минобороны России по об- 
новлению космической группи- 
ровки в 2015 году. 


(Окончание на 3-й стр.) 


Совершенствование системы коллективной 
безопасности и внешнеполитическая координа- 
ция, борьба с терроризмом, наркотрафиком, а 
также создание Коллективных авиационных сил 
и противодействие криминалу в информацион- 
ной среде стали основными темами состояв- 
шейся в Москве сессии Совета коллективной бе- 
зопасности, в которой приняли участие лидеры 
шести государств — членов ОДКБ: России, Арме- 
нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Тиджи- 
кистана. 

По результатам заседания Совета коллектив- 
ной безопасности, который подводил итоговую 
черту под председательством России в ОДКБ, 
было принято порядка двух десятков решений 
по совершенствованию системы коллективной 
безопасности. «Наш саммит проходит в неп- 
ростой период. Ситуация в мире динамично 
меняется, обостряются старые проблемы, но, к 
сожалению, появляются и новые, происходит 
деформация системы глобальной безопаснос- 
ти», — констатировал Владимир Путин, откры- 
вая на правах председателя очередную сессию 
Совета коллективной безопасности. 

«Ситуация у наших границ ещё никогда не 
была столь напряжённой и взрывоопасной», — 
в свою очередь подтвердил слова российского 
президента белорусский лидер Александр Лу’ 
кашенко в ходе заседания Совета коллектив- 
ной безопасности ОДКБ. При этом он высту- 


БОЛЬШОЙ ДЕНЬ 
ТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 


пил за скоординированную политику гос: 
дарств — членов ОДКБ в разрешении сущест- 
вующих конфликтов. Основным же средством 
снижения напряжённости в конфликтных си- 
туациях, по его мнению, должны быть прежде 
всего дипломатические меры. 

Деформация международной системы безо- 
пасности, по оненке российского президента, 
«требует от государств — участников ОДКБ 
согласованных коллективных мер по обеспече- 
нию безопасности наших стран и региона в це- 
лом, по противодействию терроризму, нарко- 


торговле, трансграничной преступности, пре- 


дотвращению природных и техногенных ката- 
строф». Наибольшее беспокойство государств 
— членов ОДКБ при этом вызывает ситуация в 
Афганистане, ставшем за последние годы ос- 
новным источником угроз распространения 
экстремизма и роста наркоторговли. 

«Появляются отряды боевиков так называе- 
мого Исламского государства, которые замахи- 
ваются на то, чтобы некоторые провинции Аф- 
танистана включить в так называемый исламс- 
кий халифат, — подчеркнул глава Российского 
государства, Причём террористические и 
экстремистские группировки, по его словам, 
«пытаются распространить свою активность на 
Центральную Азию». 


(Окончание на 3-й стр.) 


«АФГАНСКИЙ ЗНОЙ» 
ГЕНЕРАЛА ЕРМАКОВА 


Когда говорят о войне в 
Афганистане, то чаще всего 
слышишь слова «ввод войск» 
и «вывод войск». Причём о 
вводе войск говорят, значи- 
тельно реже, чем 06 их вы- 
воде. Я раскрываю удостове- 
рения к вручённым мие в 
феврале двум медалям - Ми- 
нистерства обороны РФ «В 
память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганис- 
тане» и Общероссийской об- 
щественной организации ве- 
теранов Вооружённых Сил 
ХХУ дет выполнения 
боевой задачи ВС СССР в 
Афганистане». Таким обра- 
зом, это был не просто вв0д войск, 
35-ю годовщину которого мы отмечаем 25 декаб- 
ря, а начало боевых действий, начало выполнения 
боевой задачи Вооружёиными Силами СССР в Аф- 
ганистане. И выполнили сё все участники той 
войны блестяще. 

Сегодня разговор об Афганистане пойдёт с гене- 
ралом армии Виктором Ермаковым - генеральным 
инспектором Министерства обороны РФ, предсе- 
дателем Совета Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых Сил РФ, чле- 
ном президиума Российского союза ветеранов 4ф- 
ганистана. Виктор Фёдорович - автор книги «Аф- 
ганский зной, которая вышла в свет в начале 


< этого года. На многие трудные 
вопросы дал ответы в ней быв- 
ший командующий 40-й обще- 
войсковой армией в Афганистане. 

Время неумолимо ведёт свой 
беспристрастный отсчёт. Бук- 
вально несколько дней назад — 19 
декабря — скончался генерал ар- 
мии Игорь Николаевич Родио- 
нов... Из семи командующих 40-й 
армией в Афганистане в живых 
осталось двое - Виктор Фёдоро- 
вич Ермаков и Борис Всеволодо- 
вич Громов. Да, генерал армии 
Виктор Ермаков не участвовал в 
самом начале боевых действий в 
ДРА. Но на его долю как коман- 
дарма выпали наиболее трудные 
первые годы афганской войны, когда методом проб 
шошибок войскам приходилось приобретать столь 
‘необходимый опыт боевых действий в горно-пус- 
тынной местности. Именно в тот период людс- 
кие потери армии были минимальными за всё вре- 
„мя ведения боевых действий. И в этом, безусловно, 
была заслуга ещё молодого тогда, но уже не по го- 
дам мудрого командарма, а также всех служив- 
ших под его началом генералов и офицеров, солдат, 
сержантов и прапорщиков, мужественно и стой- 
ко выполнявших свой воинский долг. 


(Окончание на 4-й стр.) 
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КУБКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ - СЕВЕРНОМУ ФЛОТУ 


В 2014 году Северный флот завоевал 13 призов из 25 в сос- 
тязаниях на первенство Военно-морского флота России. 


Успешное выполнение практически всех боевых упражне- 
ний на приз главнокомандующего ВМФ, в которых участво- 
вали североморцы, позволило Северному флоту занять пер- 
вое место по боевой подготовке среди флотов в 2014 году. 

Высоких результатов в проведённых состязаниях достигли 
экипажи атомных и дизельных подводных лодок СФ под ко- 
мандованием капитана | ранга Дмитрия Иванова, капитанов 
2 ранга Дениса Семьянских и Сергея Пироженко. 

Безоговорочную победу одержали тактические группы 
больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Ад- 
мирал Левченко», выполнявшие в разное время упражнения 
с практическим применением артиллерийского и противоло- 
дочного вооружения под командованием капитанов | ранга 
Владимира Кондратова и Игоря Крохмаля. 

Лучшими борцами с дизельными подводными лодками ус- 
ловного противника признаны моряки корабельной проти- 
володочной ударной группы в составе малых противолодоч- 
ных кораблей «Юнга» и «Снежногорск». Их действиями гра- 
мотно руководил капитан 2 ранга Евгений Долотов. 

Большие десантные корабли «Александр Отраковский», 
«Георгий Победоносец» и «Кондопога» под командованием 
командира бригады десантных кораблей СФ капитана 1 
ранга Александра Клёстова блестяще провели высадку де- 
санта, завоевав кубок главнокомандующего ВМФ. Проти- 
воминное обеспечение ударных сил флота с комплексным 
применением противоминного оружия лучше всех выпол- 
нила корабельно-тральная группа капитана 3 ранга Влади- 
мира Васильева. В её состав входили морской тральщик 
«Машинист», базовые тральщики «Котельнич» и «Колом- 
на». 

Соревнования береговых войск ВМФ между береговыми 
‘ракетными частями по уничтожению кораблей противника с 
выполнением ракетных стрельб по морским целям выиграл 


Фото пресс-службы СФ. 


береговой ракетный дивизион БРК «Рубеж» отдельной ракет- 
но-артиллерийской бригады СФ под командованием майора 
Дмитрия Аполонского. 

Первыми по огневой подготовке стали морские пехотин- 
цы подполковника Дмитрия Сафронова, а по тактической 
и огневой подготовке с выполнением ракетных стрельб по 
воздушным целям — воины зенитного дивизиона отдельной 
мотострелковой бригады СФ под командованием подпол- 
ковника Олега Козлова. Высокие результаты показали и ар- 
тиллеристы командира реактивного дивизиона мотострел- 
кового соединения подполковника Динара Хаметова. 

Награждение призёров по разным видам подготовки сос- 
тоялось 21 декабря в Санкт-Петербурге в Главном командо- 
вании Военно-морского флота на заседании военного совета. 
Главнокомандующий ВМФ адмирал Виктор Чирков вручил 
кубки победителей командующему Северным флотом адми- 
ралу Владимиру Королёву, командирам объединений и сое- 
динений СФ. 


Ольга ВОРОБЬЕВА, 
«Красная звезда». 


Провал украинского 
контрабандиста 


Дефицит российских комплектующих 
для зенитных ракетных комплексов С-300 и 
«Бук-М1» подталкивает украинских ору- 
жейников и их партнёров к попыткам ре- 
шить проблему контрабандным путём. 

Как сообщили в Центре общественных 
связей Федеральной службы безопаснос- 
ти, в 2014 году ФСБ России неоднократно 
фиксировались попытки отдельных граж- 
‚дан Украины, действовавших в интересах 
государственной корпорации «Небо Украи- 
ны» (г. Киев), нелегально приобрести на 
территории РФ комплектующие изделия к 
зенитным ракетным системам и комплек- 
‘сам С-300 и «Бук-М1» для их последующего 
контрабандного перемещения на Украину. 

На днях в Москве сотрудники ФСБ пре- 
секли очередную такую попытку. Гражда- 
‘нин Украины Денис Данченко намеревался 
в обход установленного порядка прикупить 
электронные блоки к С-300 и Бук-М1, све- 
дения о которых составляют государствен- 
ную тайну, и вывезти их на территорию Ук- 
‘раины под видом кондиционеров. Однако. 
‘сотрудники нашей спецслужбы были наче- 
ку, и махинация не удалась. Данченко за- 
держали, бедолага не стал отпираться и 
полностью подтвердил свои намерения. 

При этом горе-контрабандисту кое в чём 
повезло. Поскольку его деятельность пре- 
секли на этапе, когда ещё не был нанесён 
ущерб безопасности России, Данченко 
лишь вынесли официальное предостере- 
жение от имени органов безопасности и 
приняли решение о выдворении за преде- 
‘лы нашей страны. 

Александр ТИХОНОВ, 
«Красная звезда». 


СЕРДЕЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 


От имени Героев Советского Со- 
юза — участников Великой Отече- 
ственной войны, проживающих в 
"Москве и Московской области, Ге- 
рои Советского Союза Юрий Зару- 
дин и Николай Оловянников поздра- 
вили академика РАН и РАМН Лео 
Бокерия с 75-летием. 


Специалисты Центра сердеч- 
но-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева РАМН, который 
возглавляет всемирно известный 
кардиохирург и учёный, оказы- 
вают поддержку ветеранам дол- 
гие голы. Их не только бесплатно 
обследуют, консультируют, но и 
при необходимости оперируют, 
Ведь за плечами каждого из Геро- 
ев — годы страшной войны, ра- 
нения, непростая жизнь. 

Вот что сказал Герой Советс- 
кого Союза Юрий Зарудин: «У 
меня четыре ранения, две конту 
зии. Во время войны я лечился в 
шести госпиталях. Благодарен 
военным медикам за то, что они 
поставили меня на ноги в пря- 
мом смысле слова. Бывало, что 
во время операции приходилось 
делать прямое переливание кро- 
ви от самих медицинских работ- 
ников. После каждого излечения 
вновь возвращался на фронт и 
дошёл до долгожданной Победы. 
А сегодня совместно с Общерос- 


сийской общественной органи- 
зацией «Лига здоровья нации», 
президентом которой является 
Лео Антонович, я активно про- 
пагандирую здоровый образ 
жизни и физическую культуру, 
особенно среди молодёжи». 


Ветераны тепло поздравили 
юбиляра и пожелали ему здо- 
ровья, успехов, долгих лет жизни 
и труда на благо великой России. 


Марина ЕЛИСЕЕВА, 
«Красная звезда». 


АСНАЯ ЗВЕЗА 


ВЕСТИ 
Под прикрытием С-300 


Дежурные силы двух дивизий противовоздушной обороны засту- 
пили на боевое дежурство по прикрытию административных, про- 
мышленных и военных объектов Поволжья, Урала и Сибири. Новые 
соединения сформированы на основе Новосибирской и Самарской 
бригад воздушно-космической обороны. 

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-300ПС, стоящих на 
вооружении дивизий ПВО, будут прикрывать воздушное простран- 
ство 29 субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответ- 
ственности Центрального военного округа. 

Изменение организационной структуры прошло в целях повы- 
шения эффективности управления, улучшения качества организа- 
ции повседневной деятельности и планирования боевого примене- 
ния войск. 


На базе училища 


В челябинском учебном центре по подготовке специалистов ав- 
тобронетанковой службы к занятиям приступило более 600 военнос- 
лужащих. Учебный центр разместился на базе бывшего высшего во- 
енного автомобильного инженерного училища. 

Курсантам предстоит освоить четырёхмесячную программу, пос- 
ле чего они сдадут экзамены и будуг распределены по соединениям 
и воинским частям Вооружённых Сил РФ. 

Обширная материально-техническая база училища сохранена и 
позволяет проводить занятия любой сложности, а также повышать 
категорию водителей до управления большегрузным автомобилем с 
прицепами. 


Дозаправка в воздухе 


Истребители-перехватчики МиГ-31БМ и фронтовые бомбарди- 
‘ровщики Су-24М Центрального военного округа провели полёты на 
дозаправку топливом в воздухе. 

Вучении приняли участие более 30 экипажей с авиационных баз, 
дислоцированных в Челябинской области, Пермском и Красноярс- 
ком краях. 

Полёты проходили в дневное и ночное время. Боевые самолёты 
на скорости 550—600 км/ч подходили к воздушному танкеру Ил-78 
на расстояние 10 м и переливали топливо. Пилоты оперативно-так- 
тической авиации находились в воздухе около 4 часов, отрабатывая 
вопросы патрулирования воздушного пространства, сопровождения 
и прикрытия самолётов транспортной авиации. 


Комплексная проверка 


Инспекция Министерства обороны Российской Федерации про- 
вела комплексную контрольную проверку 201-й военной базы, дис- 
лоцированной в Республике Таджикистан. Основная цель проверки 
— изучение положения дел в органах управления и проверяемых 
подразделениях, а также оценка эффективности работы командова- 
ния по организации повседневной деятельности. 

В ходе инспекции особое внимание было уделено проверке бое- 
готовности соединения, в частности, действиям батальонных и рот- 
ных тактических групп в отрыве от основных сил, умению команди- 
ров управлять подчинёнными на поле боя. 

Кроме того, комиссия оценила способность подразделений сое- 
динения к выполнению задач по предназначению, качество органи- 
зации боевой подготовки, укомплектованность подразделений лич- 
ным составом, обеспеченность вооружением и военной техникой. 

Проверка началась со строевого смотра личного состава соедине- 
ния, в ходе которого оценивались как степень одиночной строевой 
выучки личного состава, так и строевое слаживание подразделений. 

В ходе контрольных занятий у военнослужащих были проверены 
уровень профессиональной выучки, вопросы мобилизационной и 
боевой подготовки, состояние вооружения и военной техники, ты- 
лового обеспечения. 

Проверяющие также оценили морально-психологическое состо- 
яние военнослужащих, правопорядок, воинскую дисциплину и бе- 
зопасность военной службы. 


Тренировка мобильных резервов 


В ходе прошедшей проверки уровня готовности мобильных ре- 
зервов командующего войсками Центрального военного округа под- 
‘разделения бригады специального назначения, дислоцированной в 
Сибирском регионе, отработали подъём по тревоге, погрузку на са- 
молёты военно-транспортной авиации и переброску в Челябинскую 
область. 

С аэродрома Шагол военнослужащие совершили 80-километро- 
вый марш своим ходом в район выполнения задач на Чебаркульский 
полигон, где практически отработали задачи по блокированию и 
уничтожению условного незаконного вооружённого формирования, 
захватившего «населённый пункт». 

Тренировка проводилась в целях проверки готовности подразде- 

мобильного резерва к отработке практических действий на 
удалённых полигонах. В ней приняли участие около 300 солдат, сер- 
жантов и офицеров. 

Итоги практических действий подвёл командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий на оперативно- 
мобилизационном сборе с руководящим составом, который прошёл 
в Челябинской области на базе танкового соединения. 


Пополнили боевой состав 


Пять модернизированных самолётов Су-25СМ пополнили бое- 
вой состав российской авиационной базы Кант, дислоцированной в 
Киргизии. 

Штурмовик Су-25СМ предназначен для уничтожения малораз- 
мерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также ма- 
лоскоростных воздушных целей. В кабине прошедших комплекс- 
ную модернизацию штурмовиков установлен цифровой дисплей, на’ 
котором отображаются наземная и воздушная обстановка, новая 
система управления огнём, а также система спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. 

Авиабаза Кант структурно входит в состав 2-го командования 
ВВС и ПВО Центрального военного округа, является авиационным 
компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания и участву- 
ет в обеспечении безопасности территории и воздушного простран- 
ства государств — участников Организации Договора о коллектив- 
ной безопасности. 

Ранее командующий войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник Владимир Зарудницкий на встрече с начальни- 
ком генерального штаба вооружённых сил Киргизской Республики. 
генерал-майором Асанбеком Алымкожоевым обсудили проблемати- 
ку региональной безопасности в условиях вывода коалиционной 
группировки войск НАТО из Афганистана. Стороны согласились, 
что роль российской авиационной базы ОДКБ Кант в Центрально- 
Азиатском регионе будет только возрастать. 


Подготовлено отделом оперативной информации. 
шай@гейзваг.ги 


АРМИЯ РОССИИ: ВЕК ХХ! 


`Подходящий к концу 2014 год для соединений и частей Центрально- 
го военного округа выдался напряжённым. Воинским коллективам 
пришлось немало потрудиться, демонстрируя своё профессиональное 
мастерство в ходе различных мероприятий боевой подготовки. Како- 
вы же основные итоги года уходящего? Насколько успешно удалось 
справиться с поставленными задачами и на что необходимо будет об- 
ратить внимание в дальнейшем? На эти и другие вопросы ответил за- 
меститель начальника управления боевой подготовки ЦВО полковник 
Игорь РАТУШНЫЙ. 


— Товарищ полковник, чем вам 
запомнился уходящий год? Какой 
опыт боевой учёбы приобрели в 
этот период воинские коллективы 
Центрального военного округа? 

— На мой взгляд, основной 
опыт приобретался в ходе раз- 
личных учений и особенно при 
проведении внезапных проверок 
боеготовности. Наиболее круп- 
ная из них прошла в июне под 
руководством начальника Гене- 
рального штаба Вооружённых 
Сил РФ. В ней участвовали от- 
дельные танковая и 
мотострелковая 
бригады, которыми 
на тот момент ко- 
мандовали соответ- 
ственно полковник Вячеслав 
Гладких и генерал-майор Андрей 
Мордвичев. Проверялись, в 
частности, органы военного уп- 
равления и батальонные такти- 
ческие группы. С поставленны- 
ми задачами оба воинских кол- 
лектива справились уверенно, по 
итогам практических действий 
заслужив от проверяющих оцен- 
ку «хорошо». В течение года ба- 
тальонные тактические группы 
данных соединений также зани- 
мались проведением слаживания 
и принимали участие в учении на 


ПРИОРИТЕТЫ 


— Да, идея подготовки баталь- 
онных тактических групп в сое- 
динениях родов войск и специ- 
альных войск витала уже давно, 
но только в нынешнем году мы 
решили её апробировать в соот- 
ветствии с вышедшей директи- 
вой командующего войсками ок- 
руга. В общем упор делается на 


округа генерал-полковника Алек- 
сандра Дворникова, в ходе кото- 
рого отрабатывалась работа шта- 
бов, управление войсками. Счи- 
таю, успешно завершилось про- 
водимое в первый раз в округе 
совместное учение отдельной мо- 
тострелковой бригады, где ко- 
мандиром полковник Алексей 


зультатов в войсках округа? 

— По итогам года лучшим об- 
щевойсковым соединением 
признана мотострелковая брига- 
да полковника Андрея Болдыре- 
ва. Среди объединений — полчи- 
нённые генерал-лейтенанта Ха- 
сана Калоева, а среди учебных 
заведений — окружной учебный 
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КРАСНАЯ ЗВ 


двух общевойсковых соедине- 
ний на новый тип бронетранс- 
портёров. Он отличается от пре- 
дыдущих образцов техники 
(БТР-80 и БТР-70) вооружением 
башни. На новых БТР она осна- 
щена 30-миллиметровой пуш- 
кой. Офицеры подразделений, в 
которые поступает новая техни- 


«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 


незнакомой местности в Южном 
военном округе. Такое решение 
было принято в Генеральном 
штабе ВС РФ после ещё одной 
проверки боеготовности в фев- 
рале. И начались переброски 
межокружные... 

— В чём суть таких перебросок и 
касались ли они только уже упо- 
‘мянутых вами соединений? 

— Нет, у нас весь округ участву- 
ет в подобных тренировках, и это 
своего рода новая форма обуче- 
ния военнослужащих действиям 
на незнакомых полигонах. Для че- 
то? Армия должна быть мобиль- 
ной, а для этого офицеры и лич- 
ный состав обязаны уметь 
действовать в различных условиях 
обстановки. Одно дело, когда за- 
нимаешься на своём полигоне, 
который знаешь вдоль и поперёк, 
и совсем другое — когда тебя выб- 
расывают в совершенно незнако- 
мую местность, где нужно суметь 
сориентироваться, совершить 
марш и провести боевые стрель- 
бы. При этом, что немаловажно, 
проверяется готовность личного 
состава, военной и 

‘специальной техни- 
ки, а также вопросы 
всестороннего обес- 
печения. Приятно, 
что подразделения Центрального 
военного округа проявили себя в 
этих вопросах хорошо. В настоя- 
щее время уже можно сказать, что 
все батальонные тактические 
труппы, определённые решением 
начальника Генерального штаба 
ВС РФ, у нас укомплектованы 
контрактниками как наиболее 
опытными военнослужащими, 
способными успешно выполнять 
поставленные перед ними задачи, 

— То есть сейчас акцент в боевой 
подготовке делается на подготовку 
батальонных тактических групи? 


создание, подготовку самодоста- 
точных, мобильных подразделе- 
ний, способных себя обеспечи- 
вать и успешно действовать на 
отдельных направлениях. 

— Какие ещё учения проводи- 
лись в течение года? 

— Под руководством команду- 
ющего армией генерал-лейтенан- 
та Хасана Калоева прошло двус- 
тороннее тактическое учение с 
отдельными мотострел- — 
ковыми бригадами ге- ‚о 
нерал-майоров Артура 
Шемайтиса и Георгия \ 
Тюрина с перемещени- 
ем на территорию Юж- 
ного военного округа, где 
они тоже выполнили свои 
задачи. Важное значение 
имело и командно-штабное уче- 
ние с 201-й российской военной 
базой в Таджикистане, проведё 
ное под руководством начальника 
штаба Центрального военного 


Вдовин, и авиационной базы 2-го 
командования ВВС и ПВО, ко- 
мандует которой подполковник 
Иван Сибиряков, с участием тан- 
ковой роты капитана Константи- 
на Ситникова. Тут новшество в 
том, что прежде никогда не про- 
водилось  лётно-тактическое 


учение совместно с — 


мотост- 


нап 
дельных"_ —— 


релковым 


\ соединением, да ещё и 


под руководством общевойсково- 
го командира. А получилось всё 
очень неплохо. 

— Итоговая проверка, как всег- 
да, всех расставляет по местам. 
Кто в этот раз добился лучших ре- 


центр под командованием гене- 
рал-майора Владимира Лугового. 

— В округ поступает всё больше 
современной техники, идёт её ос- 
воение. Впрочем, речь здесь, на- 
верное, нужно вести не только о 
собственно технике, но и 
о внедрении новых тех- 
нологий в процесс бое- 

вой подготовки? 

— Безусловно. Сей- 
час к нам, например, 
в несколько соедине- 
ний уже поступают 

новые системы уп- 
равления КРУС «Стре- 
лец». Это системы управления в 
ходе боевых действий, то есть, 
иными словами, возможность 
постановки задач вплоть до каж- 
дого конкретного солдата. Что 
же касается совершенствования 
вооружения и военной техники, 
то в настоящее время в округе 
продолжается перевооружение 


ка, уже прошли необходимую 
подготовку в Новосибирском 
филиале Общевойсковой акаде- 
мии и в Омском филиале Воен- 
ной академии МТО, а теперь 
проходят соответствующую пе- 
реподготовку по месту службы. 
Это командиры рот и взводов, 
которые непосредственно будут 
обучать личный состав. На поли- 
тонах уже оборудованы соответ- 
ствующие директрисы для новых 
БТР Происходит перевооруже- 
ние на более современный вид 
боевой техники и в ракетном со- 
единении под командованием 
полковника Андрея Суркова. 
Подготовка ракетчиков будет 
проходить на полигонах Капус- 
тин Яри Ашулук. 

— Впереди новый учебный год. 
На заседании военного совета ко- 
мандующий войсками округа гене- 
рал-полковник Владимир Заруд- 
ницкий объявил его годом боевой 
подготовки. Что это означает? 

— Очевидно, что больше будет 
уделяться внимания качеству 
практических занятий по боевой 
подготовке, а также контролю за 
их проведением. Будет проведено 
и немало разнообразных учений, 
например запланировано три 
двусторонних бригадных такти- 
ческих учения и одно двусторон- 
нее КШУ, а также будут учения и в 
рамках международного военного 
сотрудничества. Ну и венцом все- 
то комплекса боевой подготовки в 
наступающем году станет страте- 
тическое учение «Центр-2015» 
Уверен, что и управление боевой 
подготовки Центрального воен- 
ного округа, и подчинённые сое- 
динения, и воинские части ус- 
пешно справятся со всеми постав- 
ленными задачами. 


Алексей ТРОФИМОВ. 


По итогам 2014 года рота ра- 
диоэлектронной борьбы во главе с 
командиром капитаном Витали- 
ем Никоненко признана лучшей 
среди отдельных рот воинской 
части танкового соединения, ко- 
торым командует полковник Ки- 
рилл КУЛАКОВ. 


Профессию военного капитан 
Никоненко выбрал четырнад- 
цать лет назад. В 2000 году он 
поступил в Новосибирское выс- 
шее военно-командное учили- 
ще. Вряд ли могло быть иначе, 
так как все разговоры с другом — 
курсантом этого училища — бы- 
ли наполнены положительными 
эмоциями об увлекательнейшей 
учёбе, о военном деле. 

Родом Виталий из Но- 
восибирской — области. 
Его родители — простые 
сельские люди. Мама всю 
свою жизнь посвятила ме- 
дицине, многие годы рабо- 
тая медсестрой в районной 
больнице села Здвинска. 
Папа был директором жи- 
лищно-коммунального хозяй- 
ства этого же села. За год до пос- 
тупления в военное училище 
Виталий пережил страшную 
трагедию — потерю отца. А ведь 
для юноши в то время так важна 
была поддержка главы семьи. 
Но судьбу, увы, не перепишешь. 


КОМАНДИР ОТ 


Виталий понимал, что на нём 
теперь лежала ответственность 
за маму и младшую сестрёнку 
Аню. 

Годы учёбы в военном учили- 
ще воспитали в молодом челове- 
ке упорство в достижении цели, 
закалили его характер, приучи- 
ли к дисциплине и выносливос- 
ти. С каждым днём он всё 


бинском, приступив к обязан- 
ностям командира разведыва- 
тельного взвода разведроты. В то 
время он учился строить отноше- 
ния с подчинёнными, проявлять 
принципиальность, влохновлять 
своим примером личный состав 
на качественное выполнение лю- 

бых задач. За год 


ЖА службы ом маетоль- 
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ной профессии, углуб- 
лялся в науку военного дела и ни 
разу не усомнился в своём выбо- 
ре. 

(Свою военную карьеру ново- 
испечённый разведчик, а Вита- 
лий обучался по специальности 
«боевая и повседневная деятель- 
ность войсковой разведки», — на- 
чал в воинской части под Челя- 


В связи с реорганизацией во- 
инских соединений, когда часть 
была расформирована, долж- 
ность сократили. Для разведчи- 
ка Виталия настали не лучшие 
времена. Перед ним встал вы- 
бор: увольнение в запаса либо 
продолжение службы в другом 
подразделении — роте радиоэле- 
ктронной борьбы. Виталий Ни- 
коненко не планировал расста- 


ЕЛЬНО 


ваться со службой в Вооружён- 
ных Силах, поэтому выбрал вто- 
рой вариант. 

С марта 2009 года Виталий 
продолжил службу в должности 
начальника технического конт- 
роля роты РЭБ, а спустя год 
возглавил роту. По сей день он 
является сё бессменным коман- 
диром, правда, есть в его биог- 
рафии ещё одно место службы в 
данной должности — в воинской 
части, дислоцированной в Рес- 
публике Таджикистан. 
Однако там он прос- 
лужил всего год. 

Всматриваясь в 
его волевое, мужест- 
венное лицо, можно сразу и бе- 
зошибочно определить военного 
человека, офицера особого скла- 
да ума, характера и большой си- 
лы воли. Стремясь к достойным 
результатам, он предъявляет 
жёсткие требования не только к 
своим подчинённым, но и к се- 
бе. На собственном примере по- 
казывает личному составу, как 
правильно выполнить ту или 
иную задачу, а потом добивается 


СТЕЗЯ 


Й РОТЫ 


от них такого же выполнения. 

Сегодня в боевой подготовке 
личного состава командир роты 
делает упор на обучение подчи- 
нённых работе на новых станци- 
ях. Его подразделение одним из 
первых получило новую техни- 
ку, обладающую уникальными 
характеристиками. — Техника 
компьютеризирована и требует 
к себе серьёзного отношения. 

В период обучения личного 
состава капитан Никоненко осо- 

бое внимание уделяет 
сплочению воинского 
коллектива. К моло- 
дым солдатам, попа- 
дающим на службу по 
призыву, он относится с отцовс- 
кой заботой, несмотря на то, что 
самому чуть за тридцать. 

При подведении итогов за 
прошедший год, выявлении 
подразделений, достойных пре- 
тендовать на первые места в час- 
ти, учитывались такие крите- 
рии, как воинская дисциплина, 
результаты служебной деятель” 
ности, служба войск, организа- 
ция боевой подготовки и другие. 
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Теперь о достойных результатах 
рэбовцев свидетельствует гра- 
мота, занявшая своё место на 
стене в кабинете командира ро- 
ты. Однако рядом с ней сосед- 
ствует награда не меньшей сте- 
пени - ещё одна грамота этого 
года от начальника службы ра- 
диоэлектронной борьбы Цент- 
рального военного округа. 

Но на этом капитан Нико- 
ненко останавливаться не соби- 
рается, — он всегда идёт вперёд, 
ведя за собой свой воинский 
коллектив, стремясь к высоким 
результатам. 


Ксения КЛЫЧКОВА. 


Главной частью полевой учебной материально-технической базы яв- 
ляются полигоны. На них военнослужащие совершенствуют свои зна- 
ния, умения и навыки, демонстрируют боевую выучку. С внедрением 
новых методик обучения совершенствования в плане технического ос- 
нащения требует и поле. 

`Межвидовой полигон под Челябинском — один из значимых участков 
окружного подчинения, где проходит основная масса тренировок и уче- 
ний различного уровня. О его модернизации мы поговорили с начальни- 


ком полигона подполковником Зафаром ДЖУРАЕВЫМ. 


— Зафар Курбанович, расскажи- 
те, пожалуйста, какие мероприя- 
тия проводятся на полигоне с 
целью совершенствования поле- 
вой учебной базы, появилось ли 
новое полигонное оборудование? 

— Сегодня на комплексе огне- 
вой подготовки и вождения бое- 
вых машин производится уста- 
новка видеокамер. Данное но- 
вовведение связано как раз-таки 
с применением новых методов 
обучения, контроля за качест- 
венным проведением занятий, 
применением дистанционного 
обучения. Теперь занятия по ог- 
невой подготовке, вождению ма- 
шин в режиме реального време- 
ни будут контролироваться вы- 
шестоящим командованием 
штабом бригады, округа и Ми- 
нистерством обороны. 

Согласно государственному 
контракту, видеокамеры устанав- 
ливаются сторонними организа- 
циями. Оборудование новейшее. 


Угол вращения камеры составля- 
ет 380 градусов, что позволяет 
увидеть чёткую картинку проис- 
ходящего на объекте, а также 
увеличивать и уменьшать изоб- 
ражение. Кроме того, камеры пе- 
реносные, их можно переустано- 
вить на любое другое учебное 
место. В настоящее время для их 
размещения выбраны такие объ- 
екты, как танковая директриса, 
учебные участки проведения за- 
‘нятий стрельбы из стрелкового 
оружия, директриса БМП. Одно 
из подразделений танкового сое- 
динения уже проводит трениров- 
ки под прицелом видеокамер на 
танковой директрисе, и за дан- 
ным процессом наблюдают в ок- 
руге. 

— Организация проведения та- 
ких онлайн-занятий, их контроля 
требует помощи специалистов. 
Кто отвечает за связь? 

— Действительно, в управле- 
нии данным комплексом, уста- 
новленным на базе военных ко- 
мандно-штабных машин, задей- 
ствована целая рота, военнослу- 


Цифра млн рублей. На та- 
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но материалов для 
изготовления маке- 
тов мишеней на по- 
лигоне. 
жащие которой откомандирова- 
ны из управления округа 
Кроме того, на тактическом 
поле при проведении учений всё 
чаще используются новейшие 
беспилотные летательные аппа- 
раты «Орлан» и «Застава». Пос- 
тавка их осуществляется по госу- 


ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕАЛИЙ ВРЕМЕНИ 


дарственным контрактам в рам- 
ках гособоронзаказа. БЛА пред- 
назначены для обеспечения 
действий войск и более эффек- 
тивного применения артилле- 
рии. Для нас преимущество их 
использования заключается в 
том, что отслеживать цели стало 
намного проще. Ведь раньше 
приходилось выходить на учас- 
ток стрельбы и отмечать крас- 
кой, какие цели были пораже- 
ны, а по каким снаряд не попал. 
Благодаря БЛА в реальном вре- 
мени можно одновременно наб- 
людать за выстрелом, залпом 
оружия и поражением целей. 
Эти же аппараты можно исполь- 
зовать на комплексе огневой 
подготовки и вождения боевых 
машин, например на танковой 
директрисе. Хотя поражение це- 
лей отражается на пульте опера- 


но беспилотный летатель- 
й аппарат покажет качествен- 
ную картинку. Для управления 
беспилотниками также привле- 
каются специально обученные 
люди. 

— Происходит ли замена уста- 
ревшего оборудования? 

— Да, конечно. Уже получены 
новые виды подъ- 
&мников — рот. 
ный тактический 
комплект (РТК). 
Он работает не от 
электрического кабеля, а дистан- 
ционно. РТК можно устанавли- 
вать на любом неэлектрифици- 
рованном участке и управлять им 
с помощью радиосвязи. Причём 
мишени на данных подъёмниках 
установлены трёх видов: лёгкие, 
средние и тяжёлые. Преимуще- 
ства комплектов — переносные, 


НОВАЦИИ 


на дистанционном управлении, а 
также удобные в эксплуатации. 
К примеру, если прежние лёгкие 
и средние подъёмники весили до 
12 килограммов, то вес новых 
составляет всего 3—4 килограм- 
ма, что существенно сокращает 
время их установки. Например, 
чтобы накрыть роту противника, 
потребуется всего 
два-три часа. РТК 
прошёл серьёзные 
испытания. Предс- 
тавители завода-изго- 
товителя устранили все недо- 
статки, а также учли в разработке 
подъёмников погодные и клима- 
тические условия Южного Ура- 
ла. 

— Насколько я понимаю, сами 


мишени не изменились и требуют 
больших финансовых вложений... 

— Что касается обеспечения 
материалами для изготовления 
макетов мишеней, то на сегод- 
няшний день их закуплено на 85 
миллионов рублей. Это в два ра- 
за больше, чем в прошлом году. 
Начиная от мелких гвоздей, кис- 
точек, красок, различных видов 
ткани и лесоматериала. Такая 
серьёзная подготовка проведена 
с целью обеспечения мероприя- 
тий боевой подготовки, учений 
различного уровня. 

— Что планируется в перспекти- 
ве развития полигона? 

— В 2015 — 2017 годах межви- 
довой полигон планируется сде- 
лать центром боевой подготовки 
ЦВО. В его состав войдут допол- 
нительные объекты учебной ба- 
зы, а также будут внедряться ла- 
зерные имитаторы стрельбы и 
поражения (ЛИСП) основных 
современных средств имитации 
боя. Данная система ЛИСП уже 
была апробирована на показном 
учении в посёлке Мулино Ниже- 
городской области. Она предус- 
матривает проведение двусто- 
ронних тактических учений в 
масштабе «батальон на баталь- 
он», а также объективный конт- 
роль над действиями обучаемых 
подразделений. 

Подводя итог, хочу сказать, что 
в последнее время уровень обес- 
печения полигона необходимым 
оборудованием, материалами 
значительно возрос. Мы делаем 
всё, чтобы занятия по боевой 
подготовке, проведение учений 
отвечали требованиям времени. 


Ксения КЛЫЧКОВА. 


Полоса подготовлена редакцией газеты 
«Уральские военные вести» 
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ВЕЛИКИЙ ПОХОД «АНГАРЫ» 


— Количество пусков ракет кос- 
мического назначения в 2015 году 
увеличится в полтора раза, что 
позволит обновить орбитальную 
труппировку космических аппа- 
ратов на 25 процентов, — заявил 
он входе доклада. 

За пуском «Ангары» из Нацио- 
нального центра управления обо- 
‘роной наблюдал и глава Админи- 
страции Президента РФ Сергей 
Иванов. 

— Россия с сегодняшнего дня 
облалает не просто «Ангарой», а 
возможностью выведения прак- 
тически любых полезных нагру- 
зок как в интересах Министерства 
обороны, так и гражданских кос- 


что 9 июля этого года успешно 
стартовала лёгкая ракета-носи- 
тель «Ангара». И, таким образом, 
мы последовательно реализуем 
большую, масштабную общегосу- 
дарственную программу, которая 
фактически открывает новый 
этап в освоении космического 
пространства, — сказал глава госу- 
дарства. — В тяжёлом ракете-но- 
сителе «Ангара-А5» применены 
самые передовые технологии. И с 
её помощью гарантированно 
можно выводить на любые орби- 
ты действующие и перспектив- 
ные космические аппараты, при- 
ём как военного, так и экономи- 
ческого, научного назначения. В 
частности, они предназ- 


ческого пространства. 
Напомним, что государствен- 
ными заказчиками ракетно-кос- 
мического комплекса «Ангара» 
являются Минобороны РФ и Фе- 
деральное космическое агент- 
ство, головным предприятием- 
разработчиком и изготовителем — 
Государственный космический 
научно-производственный центр 
имени М.В. Хруничева. 
Руководил подготовкой и за- 
пуском ракеты «Ангара» команду- 
ющий Войсками Воздушно-кос- 
мической обороны генерал-лей- 
тенант Александр Головко. Не- 
посредственно на космодроме за- 
дачи выполнял боевой 
——^_\ расчёт под командовани- 


мических аппаратов с националь- в _ 
ной территории, используя совре- начены для _— ле «Анг@“ \ ем начальника космодро- 
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щении, — сказал Сергей \ космИЧ мическо* * —— сис. имени М.В. Хруничева Владими- 
Иванов в ходе видеокон- ок К ———— ‘ра Нестерова, в будущем тяжёлая 
ференции с участием \№ темы предупреждения о «Ангара» будет использоваться 


Президента России. 

Он также напомнил, что Рос- 
сия занималась созданием нового 
ракетного комплекса «Ангара» на 
протяжении 20 лет, По его словам, 
в 1990-е годы и в начале нулевых 
«финансирование было, можно 
сказать, символичным, работы 
велись в вялотекущем режиме». 

Однако, как отметил глава Ад- 
министрации Президента, начи- 
ная с 2002—2003 годов, когда Вла- 
димир Путин посещал космод- 
ром Плесецк, были приняты все 
принципиальные ре- 
шения о целевом 
финансировании 
Министерством обо- 
роны создания универсального 
космического ракетного комп- 
лекса «Ангара». 

— За это время были сотни со- 
вещаний и в Плесецке, и в Ми- 
нистерстве обороны, и непосред- 
ственно в ГКНПЦ имени М.В. 
Хруничева. Были жаркие споры, 
как это всегда бывает при созда- 
нии такого нового, сложного 
комплекса. Споры по срокам, по 
деньгам, но в конце концов мы 
вышли на прекрасный результат, 
— сказал Сергей Иванов. 

Верховный Главнокомандую- 
щий Вооружёнными Силами РФ 
Владимир Путин поздравил всех 
участников пуска с успешной ра- 
ботой. 

— Для нашей ракетно-косми- 
ческой отрасли, да, пожалуй, и 
для России в целом, это большое, 
очень важное событие. Напомню, 
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ракетном нападении, разведки, 
навигации, связи и ретрансляции. 
Тем самым мы серьёзно укрепля- 
ем безопасность России. 

Как отметил Президент РФ, 
все детали и узлы комплекса 
«Ангары» — российские. В её 
разработке применены передо- 
вые технологии, полностью со- 
ответствующие современным 
стандартам, в том числе и эколо- 
тическим требованиям. Это за- 
метно снижает нагрузку на окру- 
жающую среду. В дальнейшем 
эти ракеты будут за- 
пускаться с космод- 
‘рома Плесецк и сме- 
нят своих предшест- 
венников — «Протон-М» и «Ро- 
кот». 

— Благодарю всех участников 
сегодняшней работы — инжене- 
ров, конструкторов, испытате- 
лей, военнослужащих. Вы по- 
дошли к выполнению постав- 
ленной перед вами задачи со 
всей ответственностью, своим 
успехом показали, что Россия 
остаётся одним из признанных 
мировых лидеров в освоении 
космического пространства, 
сказал Владимир Путин. — Вы хо- 
рошо знаете, что впереди у вас 
ещё много работы. В течение 
ближайших пяти лет — окончание 
опытно-конструкторских работ 
планируется к 2020 году — начи- 
ная с будущего года предстоит 
провести ещё целый ряд пусков 
ракет-носителей разных классов. 
Уверен, что работа будет продела- 
на с такой же ответственностью, 
как и этот этап, и мы выйдем на 
новые рубежи в освоении косми- 


для пилотируемых программ. 
Для этого на космодроме Вос- 
точный создаётся специальная 
инфраструктура. Именно там 
«Ангара» сможет раскрыть свои 
возможности как по коммерчес- 
ким проектам на геостационар- 
ной орбите, так и по программам 
дальнего космоса. 

Добавим, что программа испы- 
таний «Ангары» предусматривает 
10 стартов, первые два — с маке- 
тами, остальные — с реальными 
космическими аппаратами. Пер- 
вый запуск тяжёлой ракеты с ре- 
альным космическим аппаратом 
намечен на 2016—2017 годы, тогда 
же планируется и второй пуск лёг- 
кой ракеты «Ангара-1.2». 

С 2018 по 2020 год ГКНПЦ бу- 
дет выпускать ежегодно по две тя- 


Цифра ие: 
усматривает 
программа 
‘испытаний 
«Ангары». 


жёлых «Ангары», в 2021—2022 го- 
дах — уже по четыре. В 2023 году 
планируется произвести шесть 
ракет, ав 2024—2025 годах — вый- 
ти на ежегодный выпуск семи но- 
сителей «Ангара-А5». 

В эти планы пока верится с тру- 
дом, однако и в пуск тяжёлой 
«Ангары» с самого северного кос- 
модрома мира тоже никто не ве- 
рил. Но ведь сбылось! 


Анна ПОТЕХИНА, 
«Красная звезда». 
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«Предстоит продолжить сот- 
рудничество с властями Афга- 
нистана в борьбе с наркоугро- 
зой», — уверен Владимир Пу- 
тин. Он отметил, что в рамках 
ежегодных операций ОДКБ по 
пресечению наркотрафика «Ка- 
наль только в 2014 году было 
изъято более 17 тонн наркоти- 
ческих веществ. В рамках прог- 
раммы сотрудничества, по его 
словам, за последние годы бо- 
лее тысячи представителей пра- 
воохранительных органов Аф- 
танистана прошли подготовку в 
России. 

По оценкам Президента РФ, в 
этих условиях страны ОДКБ 
«должны быть готовы к адекват- 
ным, превентивным мерам». Для 
нейтрализации существующих 
угроз ОДКБ, по словам Путина, 
обладает реальными возможнос- 
тями. В частности, российский 
лидер отметил необходимость 
дальнейшего укрепления талжи- 
кско-афганской границы и ока- 
зания Таджикистану финансо- 
вой и материальной помощи в 
процессе модернизации воору- 
жённых сил. 

В свою очередь президент Тад- 
жикистана Эмомали Рахмон вы- 
разил надежду на то, что реше- 
ния ОДКБ по оказанию помощи 
в укреплении таджикско-афга- 
нской границы будут выполнены 
в полном объёме. Насущная не- 
‘обходимость оказания помощи 
Таджикистану, к которому пере- 
ходит председательство в ОДКБ 
в 2015 году, по словам Рахмона, 
очевидна «в свете ситуации, ко- 
торая складывается в соседних с 
нами регионах». 

Российские планы по оказа- 
нию помощи в укреплении безо- 
пасности Таджикистана подт- 
вердил министр обороны РФ ге- 
нерал армии Сергей Шойгу на 
встрече со своим таджикским 
коллегой генерал-лейтенантом 
Шерали Мирзо. «Мы намерены 
и впредь оказывать поддержку 
Таджикистану в сфере обеспече- 
ния безопасности», — заверил 
глава Минобороны России. 

В этой связи он от- 
метил необходимость 
уделять основное вни- 
мание обучению воен- 
ных специалистов и \ 
«повышению боевых ь. 
возможностей воору- \—— 
жённых сил Республики 
Таджикистан и 201-й российс- 
кой военной базы». В частности, 
по его словам, с 2015 года на 
фондах 201-й военной базы пла- 
нируется ежегодно готовить до 
тысячи младших специалистов 
для вооружённых сил Талжикис- 
тана. 

В тот же день министр оборо- 
ны РФ провёл ещё две встречи с 
руководством военных ведомств 
Белоруссии и Киргизии. В ходе 
переговоров с начальником ге- 
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нерального штаба вооружённых 
сил Киргизии генерал-майором 
Асанбеком Алымкожоевым ге- 
нерал армии Сергей Шойгу под- 
черкнул необходимость активи- 
зации двусторонних контактов 
по линии оборонных ведомств, 
учитывая обстановку в регионе и 
непосредственно на границах 
республики. 

«Заключены — необходимые 
контракты, и мы уже приступи- 
ли к поставкам киргизской ар- 
мии современного российского 
вооружения, что особенно акту- 


дущем году в Армении, позднее 
начнёт работу аналогичный 
центр на территории Киргизии», 
— уточнил Владимир Путин. 

В числе заметных успехов Ор- 
танизации председатель Совета 
коллективной безопасности 
Владимир Путин отметил улуч- 
шение координации стран 
ОДКБ на крупных международ- 
ных площадках. Примером тому, 
по его словам, могут служить 
коллективные инициативы по 
ситуации в Сирии, формирова- 
нию зоны, свободной от ядерно- 


БОЛЬШОЙ ДЕНЬ 


КОЛЛЕКТИВКОЙ 


ально в свете событий, происхо- 
дящих в Афганистане», — сказал 
министр обороны РФ. 

По итогам переговоров с ми- 

нистром обороны Белоруссии 
генерал-майором Андреем Рав- 
ковым глава российского воен- 
ного ведомства сообщил о пла- 
нах по увеличению количества 
самолётов и вертолётов на авиа- 
ционной базе в Белоруссии. В 
числе приоритетных направле- 
ний — российско-белорусского 
сотрудничества министр оборо- 
ны России назвал проведение 
совместных учений, 
‘особо отметив предс- 
тоящее совместное 
оперативное учение 
«Щит Союза-2015». 

Что же касается российского 
председательства в ОДКБ в ухо- 
дящем году, то оно, по словам 
Владимира Путина, было посвя- 
щено «укреплению внешних ру- 
бежей Организации, совершен- 
ствованию сил и средств коллек- 
тивного реагирования». «Усилия 


БЕЗОПАСНОСТИ 


го оружия в Центральной Азии, а 
также резолюция по противо- 
действию попыткам фальсифи- 
кации истории, принятая в ООН 
и ОБСЕ. 

В принятом по итогам самми- 
та совместном заявлении главы 
государств ОДКБ выражают оза- 
боченность нарастанием опас- 
ности терроризма, распростра- 
нением экстремизма в Цент 
ральной Азии, в том числе с учё 
том афганского фактора. Кроме 
того, подчёркивается необходи- 
мость восстановления мира на 

Украине и мирного 

урегулирования нагор- 

но-карабахской проб- 
лемы. 

Среди документов, 
принятых Советом коллектив” 
ной безопасности, необходимо 
также отметить решение об уси- 
лении Коллективных сил опера- 
тивного реагирования и уточне- 
нии состава Коллективных сил 
быстрого развёртывания Цент- 

рально-Азиатского 


государств-членов были —\ региона коллектив- 
направлены на > военной ной безопасности, 
улуч- в 201-й повшть \ окончательный ло- 
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до т ее = антинаркотическую страте- 
вооруж ше- гию до 2020 года и совершен- 
ее ние оператив- ствовании механизма коллек- 


ной и боевой подготовки 
воинских и специальных под- 
разделений государств — членов 
ОДКБ, велась отработка взаимо- 
действия в операциях по поддер- 
жанию мира», — отметил Прези- 
дент РФ. 

В качестве примера Владимир 
Путин, в частности, перечислил 
состоявшиеся в 2014 году масш- 
табные совместные учения с 
Коллективными силами. Кроме 
того, по словам российского ли- 
дера, при активной поддержке 
России в зоне коллективной от- 
ветственности ОДКБ создаётся 
сеть гуманитарных центров. 
«Первый из них откроется в бу- 


тивного реагирования на чрез- 
вычайные ситуации. 

В числе перспективных нап- 
равлений принято решение раз- 
вивать противодействие прес- 
тупной деятельности в инфор- 
мационной среде. Так, ежегодно 
проводимая операция ОДКБ 
«ПРОКСИ» переводится в сос- 
тояние постоянно действую- 
щей, а при ОДКБ создаётся 
Консультационный координа- 
ционный центр по вопросам ре- 
агирования на компьютерные 
инциденты. 


Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
«Красная звезда». 


Уже сегодня и в пятницу в Минске могут пройти новые встречи 


`Контактной группы. Так прокомментировали в Киеве результаты сос- 
тоявшихся в понедельник телефонных разговоров лидеров России, Гер- 
мании, Франции и Украины. В ходе обмена мнениями по вопросам уре- 
гулирования конфликта на юго-востоке Украины сторонами, как от- 
мечается в официальных сообщениях, подчёркивалась первоочередная 
важность обеспечения и в дальнейшем «режима тишины», достиже- 
ния договорённости относительно линии разграничения сторон, отво- 
да тяжёлых вооружений, активизации процесса обмена пленными, а 
также мер по нормализации социально-экономической ситуации и ока- 
занию гуманитарной помощи населению в пострадавших регионах. 


Что касается конкретной даты 
проведения встречи Контактной 
группы, то, как можно сделать 
выводы из сообщений, она участ- 
никами телефонных разговоров 
не оговаривалась. Очевидно, это 
уже их интерпретация Киевом, 
хотя повестка дня этих встреч по- 
ка ещё не согласована. Как под- 
чёркивает постпред РФ при 
ОБСЕ Андрей Келин, «согласо- 
вать повестку дня сложно, наст- 
роения в Киеве противополож- 
ные, разумных голосов, которые 
бы выступали за начало полити- 
ческого инклюзивного нацио- 
нального диалога, практически 
не слышно». 

'На это указывают и на Донбас- 
се. По словам главы провозгла- 
шённой Донецкой народной рес- 
публики (ДНР) Александра За- 
харченко, с Новороссией никто 
не согласовывал ни даты встреч, 
ни их повестку. При этом он в 
очередной раз подтвердил готов- 
ность провозглашённой респуб- 
лики участвовать в переговорах. 
«Пускай определяются. Мы гото- 
вы встречаться в любой момент, 
как они будут готовы. Нам соб- 
раться в Минск — это не пробле- 
ма», — сказал он. В этом же ключе 


ОТКАЗ ОТ ВНЕБЛО 


высказался и полпред провозгла- 
шённой Луганской народной рес- 
публики (ЛНР) Владислав Дейне- 
го. Он также отметил, что ни один 
документ, который мог бы быть 
подписан на встрече Контактной 
труппы по Украине в Минске, по- 
ка не подготовлен. 

Негативно встретили и в До- 
нецке, и в Луганске решение Вер- 
ховной рады об отмене внебло- 
кового статуса страны. «Одноз- 
начно — это очень 
негативный шаг, и 
прежде всего для 
самой Украины», — 
заявил полпред ДНР 
на переговорах Контактной груп- 
пы Денис Пушилин, комменти- 
руя это решение. Оно было при- 
нято во вторник Верховной ра- 
дой, проголосовавшей за зако- 
нопроект, который внёс прези- 
дент Пётр Порошенко. 

Накануне на заседании Совета 
национальной безопасности и 
обороны Украины он призвал к 
немедленному отказу от внебло- 


УКРАИНА 


кового статуса. Порошенко зая- 
вил, что считает отказ от вступле- 
ния в НАТО в 2010 году самой 
большой ошибкой бывшего руко- 
водства Украины. При этом он 
отметил, что сейчас идёт речь нео 
немедленном вступлении в Севе- 
роатлантический альянс, а о пе- 
реходе на стандарты и критерии 
стран, которые входят в НАТО. 
Президент Украины также уве- 


рен, что решение о вступлении 
или  невступлении Украины 
в НАТО должно приниматься на 
всеукраинском — референдуме. 
«Это исключительно компетен- 
ция украинского народа. Нами 
наработано минимум блет напря- 
жённой работы для того, чтобы 
страна соответствовала критери- 
ям как по поводу вступления в 
Евросоюз, так и критериям НА- 
ТО. И только тогда украинский 
народ на референдуме 
будет иметь возмож- 
ность определиться от- 
носительно вступле- 
ния или невступления», 
— сказал Порошенко на одной из 
пресс-конференций. 

Решение Украины отказаться 
от внеблокового статуса контр- 
продуктивно и только нагнетает 
обстановку. Об этом заявил жур- 
налистам глава МИД РФ Сергей 
Лавров. «Гораздо более пролук- 
тивный, осмысленный путь — на- 
чать наконец диалог с той частью. 
собственного народа, которую 


полностью проигнорировали, 
когда совершали государствен“ 
ный переворот», — убеждён Сер- 
тей Лавров. По его словам, нет 
другого пути, как конституцион- 
ная реформа с участием всех ре- 
тионов, всех политических сил 
Украины, способных задать пра- 
вильный тон. Глава МИД РФ на- 
помнил, что именно под обяза- 
тельством начать такую реформу 


Кового 


подписалось руководство Украи- 
ны ещё в апреле текущего года. 

В свою очередь представлен- 
ный в Верховной рале «Оппози- 
ционный блок» считает, что но- 
вая политика в сфере националь- 
ной безопасности — это полити- 
ка продолжения войны, строи- 


ность предоставить транспорт 
совместному Центру по контро- 
лю и координации для осущес- 
твления наблюдения за зоной бе- 
зопасности. Как ранее сообща- 
лось, в работе центра участвуют 
украинские военные и предста- 
вители ДНРи ЛНР а также офи- 
церы Минобороны России, при- 
бывшие по приглашению генш- 
таба вооружённых сил Украины и 


СТАТУСА 


выполняющие функцию посред- 
ников. Кстати, на днях по согла- 
сованию с украинской стороной 
была проведена ротация группы 
российских представителей в ко- 
личестве 75 человек. Об этом, как 
сообщает ТАСС, заявил участ- 
ник  трёхсторонней 


пертов, проинформировал он да- 
лее, является оказание в тесном 
контакте с представителями 
ОБСЕ помощи конфликтующим 
сторонам, а это украинские 
войска различной подчинённос- 
ти и местные ополченцы, в том, 
чтобы найти взаимоприемлемые 
‘решения по деэскалации напря- 
жённости и отводу войск от ли- 
нии соприкосновения. «Рос- 
сийские представители, — про- 
должил генерал, — осуществляют 
мониторинг обстановки и фик- 
сируют каждый случай наруше- 
ния режима прекращения огня. 
Эта информация доводится сто- 
ронам конфликта для дальней- 
шей проверки и принятия необ- 
ходимых мер по исключению 
обстрелов в будущем». 
Вязников также подчеркнул, 
что основной диалог должны 
вести стороны конф- 
т\ ликта: представители 


тельства «Великой китайской группы сов- —__Жщии отказ Донецка, Луганска и 
стены» между Украиной и РФ. И сита амой боль- \ ‘украинские власти. 
«Отмена  внеблокового — о заявил 2010 году < украины. Именно от их готов- 
статуса и вступле- `Порошенк' НАТО 6 дства дёт речь \_ ности в полной мере 
ние в НАТО — это | упления © вшего РУК о сейчас ибо илан- \ зависит успешность 
не путь к миру а Вет ибо бы дд, что С° СоверойтА °_\ процесса мирного 
залог новой волны ОИ оон Отмет ений 6 иКРи" \ урегулирования 
эскалации конф- Пит оном 9 де на стан вооружённого 
ликта с РФ и про- нео нем о перехо в НАТО. противостояния 
должения военных \ = альянс, @ пе входят®—— на юго-востоке Украины и 
действий. Однако в \ пический „ которы” ме- созлания условий для его мир- 
самом НАТО Украи- \‘перии СИР" стного Центра ного разрешения. В настоящее 


ну не ждуг и не зо- 
вут», — говорится в 
докладе аналитического центра 
«Оппозиционного блока». 

Тем временем Россия, пони- 
мая важность сохранения режима 
прекращения огня на юго-восто- 
ке Украины, высказала готов- 


по контролю и координа- 
ции вопросов поддержания ре- 
жима прекращения огня и поэ- 
тапной стабилизации линии 
разграничения сторон на востоке 
Украины генерал-майор Алек- 
сандр Вязников. 

Основной задачей группы экс- 


время генерал с группой офице- 
ров находится в Луганске, где 
они проводят мониторинг и 
фиксируют все случаи наруше- 
ния договорённостей противо- 
борствующих сторон. 


Виктор РУЧКИН. 


СПЕЦНАЗ 


Термания не присоединилась к 
возглавляемой США коалиции, на- 
носящей воздушные удары по пози- 
циям «Исламского государства». 
Однако она намерена оказать по- 
мощь курдам в их в борьбе с экстре- 
мистами, которые контролируют 
части Ирака и Сирии и терроризи- 
руют местное население. 

Ранее ФРГ уже помогала кур- 
дам поставками оружия на сумму 
порядка 70 млн евро, в том числе 
поставив 30 противотанковых ра- 
кетных систем «Милан» с 500 ра- 
кетами, а также 16 тысяч 
штурмовых автомати- 
ческих винтовок. Те- 
перь, чтобы обучить 
курдов пользоваться 
всем поставленным оружием, не- 
мецкое правительство приняло 
решение об отправке в Ирак 
опытных инструкторов, Как ожи- 
дается, они будуг проводить сбо- 
ры бойцов курдских военизиро- 
ванных формирований «пешмер- 


ФРГ 


В ПОМОЩ 


та» как в самом Ираке, так и на 
территории Германии. 

Отправку группы специалистов 
одобрила канцлер ФРГ Ангела 
Меркель. Изначально предпола- 
талось, что в северные регионы 
Ирака в начале января следующе- 
го года отправятся около сорока 
‘немецких инструкторов. Сейчас 
речь идёт уже о ста десантниках 
бундесвера, которые должны обу- 
чать курдов обращению как с лёг- 
ким, так и тяжёлым вооружением. 
Кроме того, немецкие специалис- 
ты будут помогать курдам 

обезвреживать мины. 
Помимо спецназов- 
цев, ФРГ также собира- 
ется отправить в Багдад и 
Кувейт штабных офицеров, кото- 
рые смогут осуществить скоорди- 
нированное командование опера- 
цией по борьбе с «исламским ха- 
лифатом». 

Уже известно, что в районе се- 

вероиракского города Эрбиль Гер- 


КУРДАМ 


мания планирует создать военную 
базу, которая в дальнейшем будет 
охранятья с привлечением 
итальянских и нидерландских во- 
еннослужащих. В юридическом 
отношении эта миссия вызывает 
вопросы, поскольку она не прово- 
дится ни под эгидой ООН, ни под 
эгидой НАТО. К тому же заплани- 
рованная операция в Ираке про- 
тиворечит конституции ФРГ, сог- 
ласно которой бундесверу разре- 
шается проводить операции лишь 
врамках «системы взаимной кол- 
лективной безопасности». 

В связи с этим федеральное 
правительство намерено обра- 
титься с запросом в бундестаг для 
получения мандата от парламен- 
тариев для новой миссии бундес- 
вера. Ожидается, что германский 
парламент проведёт первые кон- 
сультации по данному вопросу в 
январе 2015 года. 

Мария ТОМИЛЕНКО, 
«Красная звезда». 


® Азербайджан 


Производство «умных» авиабомб 


В следующем году министерство оборонной промышленности 
Азербайджана начнёт серийное производство «умных» авиабомб. 
Об этом сказал министр оборонной промышленности Явер Джа- 
малов. По его словам, сейчас эти бомбы находятся на уровне тес- 
тирования. 

Как известно, управляемые авиационные бомбы работают по 
принципу «брось—забудь», Азербайджан продемонстрировал об- 
разцы таких бомб на состоявшейся в сентябре выставке АРЕХ- 
2014. 


® Белоруссия 
Первые прыжки 


На полигоне Брестский около 60 военнослужащих, призванных 
осенью 2014 года, совершили первые прыжки с парашютом из 
вертолёта Ми-8. Совершению прыжков предшествовала тщатель- 
ная подготовка военнослужащих и проверка их знаний офицера- 
ми воздушно-десантной подготовки. Для военнослужащих нового 
пополнения также провели показ боевых возможностей соедине- 
ния, выставку вооружения, военной и специальной техники, фор- 
мы одежды, стрелкового оружия. 

В результате комплексного подхода к проведению занятий во- 
еннослужащие смогли сформировать чёткое представление, чем 
занимаются подразделения соединения, понять структуру и осо- 
бенности прохождения воинской службы в соединении, больше 
узнать о воинских специальностях, которые им предстоит освоить 
в период службы. 


Тактический сбор 


На базе 10-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы 
Северо-Западного оперативного командования прошёл тактичес- 
кий сбор с командирами батальонов (дивизионов) и их заместите- 
лями. Основными целями было совершенствование знаний и уме- 
ний, необходимых командному составу в исполнении своих долж- 
ностных обязанностей, повышение методического мастерства 
офицеров в проведении занятий с личным составом. 

В течение трёх дней участники сбора с учётом своей специали- 
зации знакомились с передовыми методиками подготовки и про- 
ведения занятий по различным предметам боевой подготовки, об- 
менивались опытом организации обеспечения сохранности стрел- 
кового оружия и боеприпасов в ходе полевых занятий, а также со- 
держания военных городков и их оборудования. 


® Казахстан 
Офицеры посмертно награждены орденами 


Министр обороны Республики Казахстан Имангали Тасмагал 
бетов встретился с родственниками экипажа истребителя Су-27, 
потерпевшего авиационную катастрофу 23 сентября этого года 
близ села Жаналык Алма-Атинской области. Экипаж в составе 
подполковника Ерлана Науанова и подполковника Дениса Горбу- 
нова сделал всё возможное, чтобы отвести самолёт от населённого 
пункта. «Указом главы государства за отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского и служебного долга, 
подполковники Ерлан Науанов и Денис Горбунов посмертно наг- 
раждены орденом «Айбын» П степени», — сказал министр и отме- 
тил, что «такие боевые офицеры являются гордостью народа, на 
плечах таких людей держится слава и мощь государства», 
Министр обороны вручил награду матери Е.Ж. Науанова Ризе 
Бекеновне и матери Д.И. Горбунова Татьяне Александровне. 


Под руководством старшины 

В Актау в центре подготовки младших специалистов воинской 
части 29011 под руководством старшины военно-морской базы 
‘старшины 2-го класса Танаткана Аманова прошёл учебно-методи- 
ческий сбор со старшинами командного звена и боцманами над- 
водных кораблей. 

Сбор, в котором приняли участие все старшины от командира 
‘отделения до старшины дивизиона, проходил в течение пяти дней 
и включали в себя два этапа — береговой и морской. Как отметил 
старшина ВМС ВС РК штаб-старшина Айдаулет Урдабаев, сбор 
прошёл на высоком организационном уровне и способствовал по- 
вышению уровня знаний и навыков в вопросах организации пов- 
‘седневной деятельности, руководства подчинённым личным сос- 
тавом и эксплуатации корабельных устройств. 

Итогом учебно-методического сбора стали контрольные заня- 
тия по основным учебным дисциплинам. Непосредственно на ко- 
рабле старшины и боцманы сдали зачёты и нормативы по знанию 
‘своих обязанностей и навыкам заведования на корабле. 


® Киргизия 
У генштабистов проверили строевую подготовку 

В период с 16 по 18 декабря на огневом городке воинской части 
73809 (с. Жетиген) генеральным штабом вооружённых сил Кыр- 
тызской Республики проводились занятия по командирской под- 
тотовке с личным составом главных управлений, управлений и от- 
дельных отделов. 

В ходе занятий основное внимание было уделено строевой и ог- 
невой подготовке, а также практическим занятиям с выполнением 
стрельбы из стрелкового оружия, сдачей нормативов по правилам 
и пользованию средствами защиты органов дыхания и работой на 
средствах связи. 


® Узбекистан 
Лицеи пользуются успехом 


В республике растёт число лицеев с военно-профессиональной 
ориентацией учащихся. Одним из лучших является Ташкентский 
академический лицей с военно-телекоммуникационным уклоном. 
В этом учебном заведении учащимся, решившим стать защитника- 
ми родины, соответствующие науки и военное дело преподают 35 
опытных педагогов, более 20 сержантов и офицеров. В учебно-вос- 
питательной работе используются эффективные методы военно- 
профессиональной ориентации учащихся, передовые педагогичес- 
кие и информационные технологии. Сотрудничество с воинскими 
частями, школами по подготовке сержантов и высшими военными 
‘училищами ещё больше расширяют знания учащихся. 

По словам заместителя директора лицея Уринбая Бабаярова, на 
учёбу в это образовательное учреждение на конкурсной основе при- 
нимаются выпускники 9-го класса общеобразовательных школ 
после сдачи вступительных экзаменов по математике, физике, ис- 
тории, родному языку и литературе, оценки физической готовнос- 
ти. Для выпускников военно-академических лицеев при поступле- 
нии в высшие образовательные учреждения, находящиеся в веде- 
нии министерств обороны, внутренних дел и государственного та- 
моженного комитета, установлены льготы при тестовых испытани- 
ях в виде дополнительных баллов к набранной сумме баллов в раз- 
мере 10 процентов от их максимально возможного количества. 


Подготовлено отделом международной жизни. 


По состоянию здоровья первый заместитель председателя Ко- 
ординационного совета Международного союза «Содружество об- 
щественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых 
государств» Ларин Анатолий Павлович уволен из Координацион- 
ного совета. 

Временно исполняющим должность первого заместителя предсе- 
дателя Координационного совета Международного союза «Содруже- 
ство общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независи- 
мых государств» назначен Косяк Михаил Васильевич. 

Косяк Михаил Васильевич более 15 лет служил на Северном флоте 
в должностях комсомольского работника, заместителя командира 
‘ракетного подводного крейсера стратегического назначения, замес- 
‘тителя начальника политического отдела дивизии атомных подвод- 
ных лодок, затем 10 лет начальником телевизионного центра ВМФ. 

После увольнения в запас он уже более 14 лет работает в Коор- 
динационном совете международного союза ветеранов независи- 
мых государств. 


(4 


Всякое 
сравнение хромает. 


- Виктор Фёдорович, сколько 
раз приходилось раньше слышать 
и от безусых юнцов, и, казалось 
бы, от умудрённых жизненным 
опытом политиков о том, что вой- 
нув Афганистане СССР проиграл, 
что нечем, дескать, здесь гордить- 
сяитд. А мы, наоборот, говорим о 
достойном выполнении боевой за- 
дачи. Выходит, мы всё же одержа- 
‘ли победу в Афганистане? 

- А в этом и сомневаться не 
приходится. Помнишь, я уже 
товорил тебе, Александр, об 
этом в феврале 2013 года. Пов- 
торю ещё. Так вот, вернусь к 
сравнению нашей войны в Аф- 
ганистане и американской - во 
Вьетнаме. Примерно одинако- 
вый временной период. Ноусо- 
ветских войск потери были зна- 
чительно ниже. Называют циф- 
рув 15 000. Это не совсем верно. 
Истинных потерь было меньше. 
Дело в том, что в называемую 
цифру 15 000 вошли и те погиб- 
шие, которые не находились в 
составе 40-й армии. Это были 
прикомандированные советни- 
ки, те, кто работал в других си- 
ловых структурах. Таким обра- 
зом, потери наших частей и 
подразделений состави- 
ли примерно 
14 000 человек, 
около 300 пропали 
без вести. А ведь во 
Вьетнаме погибло 
более 58 000 амери- 
канцев. Около 2300 
считаются пропавшими без вес- 
ти. У нас раненых было около 
60 000, а у американцев - 
300 000. Площадь Афганистана 
вдвое превышает размеры Вьет- 
нама. То есть 40-й армии потре- 
бовалось в несколько раз мень- 
ше сил, чтобы удерживать конт- 
роль над территорией, которая в 
два раза больше Вьетнама! Чис- 
ленность военного контингента 
Соединённых Штатов во Вьет- 
наме к 1968 году составляла по- 
рядка 540 000 военнослужащих, 
в то время как в Афганистане 
максимальный предел числен- 
ности личного состава ОКСВ не 
превышал 150 000 человек. Из- 
вестный классик говорил: «Вся- 
кое сравнение хромает». А в 
этом случае оно явно хромает на 
обе ноги... И ещё: Вьетнам ни- 
чему не научил американцев. 
Иначе они бы не наступили 
опять на те же самые грабли в 
‘Афганистане... 

`У афганцев есть поговорка: «В. 
один сапог две ноги не засу- 
нешь». Применительно к этому 
высказыванию порою склады- 
вается стойкое ощущение, что 
американцы с отчаянным упор- 
ством, вопреки всем законам 
логики и физики, пытаются 
впихнуть в этот несчастный са- 
пог все свои конечности, вклю- 
чая голову. Осуждая нас за девя- 
тилетнюю войнув Афганистане, 
США сами угодили в афганский 
капкан, выбраться из которого 
невероятно сложно. 

Поэтому те, кто проводит па- 
раллели между Афганистаном и 
Вьетнамом, должны прежде 
всего обращаться к фактам. Я 
считаю, мы войну не проиграли, 
а, наоборот, выиграли. Мы вы- 
полнили свою боевую задачу до 
конца. Сделаю акцент: режим 
Наджибуллы, лояльный к СССР 
и России, держался ещё нес- 
колько лет после вывода наших 
войск. И если бы мы оказывали 
ему по-прежнему военную по- 
мощь, то неизвестно ещё, как 
сложилась бы ситуация в Афга- 
нистане. Но тогда, помнишь, в 
стране был страшный кризис. 
Мы не могли оказывать помощь 
Афганистану. Своих проблем 


пытались завоевать македонцы, 
персы, англичане... Например, 
только с Британской империей 
Афтанистан воевал трижды, и 
результатом этих войн стал до- 
товор, подписанный 8 августа 
1919 года, в соответствии с ко- 
торым Англия признала сувере- 
нитет Афганистана. Мало что 
знали об этой стране советские 
воины, вступив на территорию 
ДРА. Могу с уверенностью 
констатировать, что у подавля- 
ющего большинства населения 
Афганистана самосознание но- 
сит племенной характер, мол, 
если ты не из моего кишлака, то 
и относиться к тебе я буду как к 
чужаку. Ислам - причём в его 
наиболее консервативных фор- 
мах - единственное, что связы- 
вает многочисленные нацио- 
нально-этнические группы, но 
и между ними постоянно вспы- 
хивали конфликты. Труднодос- 
тупность территории Афганис- 
тана, особые климатические ус- 
ловия, отсутствие какой-либо 
экономики не могли не нало- 
жить отпечаток на уклад жизни 
его населения. Родоплеменные 
устои и патриархальные тради- 
ции, которые с моло- 


впитывал 
афганец, привели к то- 
му, что эта страна вплоть ло нас- 
тоящего времени находится в 
застывшем, или «заморожен- 
ном», состоянии, присущем фе- 
одально-общинному строю. 

Через Афганистан издревле 
проходили караванные и торго- 
вые пути, в том числе и Великий 
шёлковый путь. Лишь в ХУШ 
веке эта страна стала называть- 
ся Афганистаном. Ну а если го- 
ворить о природных и климати- 
ческих условиях... Не зря мно- 
тие называют Афганистан стра- 
ной гор. Хребет за хребтом, пок- 
рытые вечными снегами заоб- 
лачные горы - они уходят за го- 
ризонт. Горные системы зани- 
мают порядка 80 процентов аф- 
танской территории - Гинду- 
куш, Паропамиз, Хазараджат и 
другие. Вершины хребтов под- 
нимаются до 5000—6000 метров, 
а в пределах Ваханского кори- 
дора и того выше. Здесь, на гра- 
нице с Пакистаном, находится 
высшая точка страны - гора На- 
ушак - 7485 метров. В горные 
массивы изредка вносят разно- 
образие каменистые пустыни. 
Постоянно дующий ветер «аф- 
танец» вздымает мелкую колю- 
чую пыль. На востоке Афганис- 
тана вдоль границы с Пакиста- 
ном тянутся Сулеймановы горы 
- безжизненная, каменистая и 
пустынная местность. На юге 
страны расположены песчаные 
пустыни Хаш, Регистан и Даш- 
ти-Марго. «Марг» на фарси оз- 
начает «смерть». Поэтому Даш- 
ти-Марго окрестили пустыней 
смерти, а Регистан - страной 
песков. 

В Афганистане проживают 
около двадцати народностей 
трёх основных этнических 
трупп: пуштунской, иранской и 
тюркской. Существуют и другие 
труппы, но в силу своей мало- 
численности они особо не влия- 
ют на положение в государстве. 
Всего же на территории Афга- 
нистана проживают порядка де- 
вяноста племён. Крупнейшие из 
них - баракзаи, исхакзаи, сафи, 
попальзаи, нурзаи, джадран, 
ализаи, хугиани, моманд, шин- 
вари, ахмадзаи, хостваль и не- 
которые другие. Южнее хребта 
Гиндукуш проживают пуштунс- 
кие племена, которые на 


НЕГРОМКАЯ ДАТА 


- Трудно не согласиться с тво- 
ими словами. В связи с этим 
особенно хотелось бы отметить 
роль для каждого афганца мул- 
лы, который, по сути, является 
толкователем законов шариата. 
Особенно в высокогорных киш- 
лаках, где практически всё насе- 
ление неграмотно. Для них мул- 
ла - и только мулла - является 
наставником и духовным учите- 
лем на протяжении всей жизни. 
Как говорят у нас: «И бог и 
царь, и воинский начальник...» 
Вот в таких условиях пришлось 
нашим войскам вступать в бое- 
вые действия на территории 
Афганистана... 


Цель событий 


- Давайте вспомним, как всё 
начиналось. В своей книге вы от- 
мечаете, что 12 декабря 1979 го- 
да на секретном заседании ЦК 
КПСС было принято решение, 


тическую подготовку в Советс- 
ком Союзе, НДПА можно было 
смело называть коммунистичес- 
кой партией. Правда, уже в 1966 
году партия оказалась расколо- 
той на две фракции: «Хальк» - 
«Народ», которую возглавил Та- 
раки, и «Парчам» - «Знамя», во 
главе которой встал Бабрак 
Кармаль. 

В 1973 году во время визита 
короля Афганистана Захир-Ша- 
ха в Италию в стране произошёл 


государственный — переворот. 
Власть была захвачена 
родственником — Захир-Шаха 


Мухаммедом Даудом, который 
провозгласил первую республи- 
ку в Афганистане. Была уста- 
новлена авторитарная диктату- 
ра, при которой все реформы 
были обречены на провал. 
Правление Дауда заверши- 
лось так называемой Апрельс- 
кой (Саурской) революцией 27 


ли поставки оружия, боеприпа- 
сов и иных материальных 
средств силам оппозиции. На 
территории Пакистана и Ирана 
создавались учебные центры, в 
которых проходили военную 
подготовку боевики отрядов 
моджахедов. 

В сентябре 1979 года председа- 
тель совета министров Афганис- 
тана Хафизулла Амин отстранил 
от власти Тараки, который в ок- 
тябре был убит по приказу того 
же Амина. Новый правитель сос- 
редоточил в своих руках всю 
власть в ДРА. Меры, с помощью 
которых он управлял страной, 
были ещё хуже, чем у его пред- 
шественника Тараки. Было зап- 
рещено обучение исламу, осквер- 
нялись многие минареты и мече- 
ти, уничтожались муллы. Прес- 
ледовались не только исламисты, 
но и сторонники НДПА... 

Вот такая была обстановка 
накануне ввода советских войск 


которое втянуло Советский Со- 
юз в афганскую войну. Споры о 
правомерности вмешательства 
в конфликт не утихают до сих 
пор. Значит, всё же в Афганис- 

тане был конфликт до 
ввода наших войск? И не 
мы его спровоцировали? 


апреля 1978 года, а также 

Цифра двой 
длилась для 
сое 
афганская 
война. 


в Афганистан. 


Были и ошибки 


- Получается, что мы с пер- 
вых дней оказались в стране, 
раздираемой гражданской вой- 
ной. И Западу оставалось 


СССР потом уже вме- 
шался в него? Не все ведь 
знают предысторию вво- 

да войск... Грубо говоря, 

некоторые рассуждают примерно 
так: вот пришли шурави и сразу 
спровоцировали войну... 

- Да, такое можно услышать. 


казнью президента и всех чле- 
нов его семьи. Место убитого 
Дауда занял лидер НДПА Тара- 
ки, его заместителем в партии и 
в государстве стал Бабрак Кар- 
маль, а первым заместителем 
премьера и министром иност- 


только «перенаправить», «пе- 
ренацелить» ненависть населе- 
ния на нас, «неверных», ибо поч- 
ва уже была основательно подго- 
товлена для этого совершёнными 
ошибками и жестокостью преж- 
него руководства ДРА и щедро 
полита кровью? 


«АФГАНСКИЙ 3 
ГЕНЕРАЛА ЕРМАКОВА 


К 35-летию ввода советских войск в ДРА 


Главное обоснование необходи- 
мости ввода войск содержится в 
статье 4 Договора о дружбе, доб- 
рососедстве и сотрудничестве, 
который заключили СССР и 
Афганистан 5 декабря 1978 года. 
На всём протяжении конфликта 
внутри страны именно на осно- 
вании этого документа руковод- 
ство ДРА постоянно обраща- 
лось к Советскому Союзу с 
просьбой ввести войска для за- 
щиты завоеваний Апрельс- 
кой революции. Надо ска- 


хватало... Да и слово «Афганис- протяжении одер- \ зать, что решение о вводе 
тан» тогда у нашего общества, всей = все по были \ войск не все поддержали 
если можно так сказать, воде в0йСК го би нас. Противниками 
просто навязло в паение 0 69 противника ринистрО“ \ его были председатель 
зубах... Ре нас. т Совет Косыеин № \ Совета Министров 

- Я с большим жали дтел  колаев Воору- \ СССР Алексей Нико- 
интересом прочитал преси ксей НИКО аба ского \ лаевич Косыгин и на- 
вашу книгу «Афганс- СССР ‚Але Тенеральи® = ‘Совет чальник Генерального 
кий зной». Немало в чальник. СССР Мар Огарков- штаба Вооружённых 
ней фотоиллюстра- на’. ных Сил = васильеви" — — Сил СССР Маршал 
ций, есть и экскурс в жён "Никола! Советского Союза Николай Ва- 
историю, и характе- Союза истории  сильевич Огарков. 


ристика природно-ге- | 
ографических условий, ную роль на политической 


и этнического состава 
населения... 

- Там, в моей книге, я подче- 
ркнул, что за всю свою историю 
Афганистан всего лишь дважды 
был независимым  государ- 
ством, так как всё оставшееся 
время находился в составе раз- 
личных империй. Эту страну 


(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 


играли значитель: 


арене Афганистана. Ведь со вре- 
менем как раз пуштуны возгла- 
вили правительственную оппо- 
зицию, включая её вооружён- 
ные группировки. Пуштуны 
имеют свой свод неписаных за- 
конов... 

- Конечно же нельзя было не 
учитывать при вводе войск на 
территорию ДРА и фактор веры? 
Ведь нас, шурави, моджахеды 
часто называли неверными... 


- Проследим цепь событий, 
происходивших в Афганистане за 
полтора десятилетия до ввода со- 
ветских войск, как это сделали 
вы в своей книге... 

- Давай кратко вспомним о 
них. 

1 января 1964 года усилиями 
афганского журналиста Нурму- 
хаммеда Тараки родилась На- 
родно-демократическая партия 
Афганистана - НДПА. На са- 
мом деле в связи с тем, что Та- 
раки прошёл хорошую идеоло- 


ранных дел - Хафизулла Амин. 
Установившийся в стране ре- 
жим был шатким. Обострилась 
борьба внутри НДПА между 
фракциями «Хальк» и «Пар- 
чам». 

Окрылённые легко достав- 
шейся победой, руководители 
НДПА не смогли удержать 
власть в руках и претворить в 
жизнь хотя бы одну из реформ. 
Пропагандировались заимство- 
ванные у СССР лозунги и дава- 


ПАМЯТЬ 


лись неисполнимые обещания. 
При этом забывалось о том, что 
те ценности, которые реформа- 
торы, как им казалось, самоот- 
верженно несли в общество, в 
глазах простого народа таковы- 
ми не являлись. Новые власти 
не смогли выстроить правиль- 
ные взаимоотношения с самы- 
ми влиятельными силами в 
стране - с духовенством и вож- 
дями оппозиционных племён. 
Руководство НДПА не имело 
авторитета у старейшин племён. 

В результате безграмотных 
действий правительства ДРА 
сотни тысяч дехкан оказались 
разорены. Поэтому местное на- 
селение уходило в Пакистан или 


Цифра 


0% 


афганской 
территории 
занимают гор- 
ные системы 


Иран, где оно сразу попадало к 
исламским фундаменталистам. 
Грубейшей ошибкой Тараки 
стал радикальный подход к 
борьбе с исламом. В итоге не 
только главная партия власти, 
но и вообще все коммунисты 
перед основной массой населе- 
ния предстали в образе невер- 
ных, с которыми, как известно, 
у мусульман разговор короткий. 
Весной 1978 года произошло 
восстание в Нуристане, которое 
было жестоко подавлено, - ог- 
ромное количество его участни- 
ков были казнены, причём без 
суда и следствия. Исламская оп- 
позиция объявила коммунистам 
джихад - «священную войну». 

В течение лета 1979 года ан- 
типравительственные выступ- 
ления охватили большую часть 
сельских районов Афганистана 
и фактически переросли в граж- 
данскую войну. Нельзя не ска- 
зать и о вмешательстве стран — 
участниц НАТО, исламских и 
других государств во внутрен- 
ние дела ДРА. Они осуществля- 


- Именно так и произошло. 
Тем не менее 23 декабря 1979 го- 
да было доложено о готовности 
советских войск к вводу в Афга- 
нистан. А_24 декабря министр 
обороны СССР Маршал Сове- 
тского Союза Дмитрий Фёдоро- 
вич Устинов подписал директи- 
ву, в которой говорилось: 

«Принято решение о вводе 
некоторых контингентов сове- 
тских войск, дислоцированных 
в южных районах нашей стра- 
ны, на территорию ДРА в целях 
оказания помощи дру- 
жественному афганс- 
кому народу, а также 
создания благоприят- 
ных условий для восп- 
‘рещения возможных ан- 
тиафганских акций со 
стороны сопредельных 
государств». 

— Вы знаете, Виктор Ф&- 
дорович, меня несколько 
смущает фраза из этой директи- 
вы «0 вводе некоторых контин- 
тентов советских войск, дислони- 
рованных в южных районах на- 
шей страны». Да, вводили из 
«южных районов». Но ведь пе- 
ребросили по воздуху и 103-ю 
твардейскую воздушно-десант- 
ную дивизию из Витебска, лич- 
ный состав которой имел опыт 
выполнения боевых задач в ле- 
систо-болотистой местности, а 
не в горно-пустынной, как 105-я 
гвардейская дивизия ВДВ, кото- 
рая дислоцировалась в Фергане 
и, увы, была расформирована 1 
ноября 1979 года. Более того, 7 
июля 1979 года батальон 111-го 
парашютно-десантного полка 
этой 105-й ферганской вдд был 
переброшен по воздуху на афга- 
нскую территорию, на авиабазу 
Баграм. Позже он вошёл в состав 
345-го пди. Батальон прибыл под 
видом технических специалистов 
и военных строителей. Его лич- 
ный состав охранял на аэродроме 
Баграм советские военно-транс- 
портные самолёты и вертолёты. 
Что это было - с расформирова- 
нием 105-й вдд - ошибка или ка- 
кой-то стратегический манёвр? 
Дескать, чтобы усыпить бдитель- 
ность вероятного противника, ди- 
визию расформировали, создав 
на её основе отдельные части? 

- Да, были ошибки, туг спо- 
рить не приходится. Но тому 
имелись и объективные причи- 
ны. Ведь к лету 1979 года было 
принято решение об увеличе- 
нии числа десантно-штурмовых 
частей на Западном направле- 
нии. А вообще-то бывший ко- 
мандующий ВДВ генерал армии 
Дмитрий Семёнович Сухоруков 
позже признавал, что расфор- 
мирование дивизии было ошиб- 
кой, которая обернулась затра- 
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той огромных средств на пере- 
броску в Афганистан 103-й вдд. 
из Витебска. 

- В Фергане дивизию расфор- 
мировали к 1 ноября, но ещё с ле- 
та 103-я витебская вдд уже к че- 
му-то готовилась. Это стало по- 
нятно несколько позже. Многие 
получили приказ сфотографиро- 
ваться в гражданской форме 
одежды; уже после ввода войск, в. 
Кабуле, в дивизии говорили о 


ОИ» 


том, что группа офицеров заранее 
прилетала в Афганистан на ре- 
когносцировку... Выходит, всё- 
таки ввод войск в ДРА планиро- 
вался заранее? 

- Руководство нашей страны 
не стремилось форсиро- 
вать события. Это точ- 
но. Известно, что 15 
марта 1979 года в Герате 
вспыхнул  антиправи- 
тельственный мятеж. Он 
очень встревожил афганс- 
ких руководителей. И те 
обратились к СССР с 
просьбой оказать военную 
помощь. 17-19 марта прось- 
ба правительства ДРА обсужда- 
лась на заседаниях Политбюро 
ЦК КПСС. Председателю Сове- 
та Министров СССР Алексею 
Косыгину поручили перегово- 
рить с Нур Мухаммедом Тараки, 
чтобы выяснить положение дел 
и обстановку в Афганистане. И 
этот разговор состоялся. На ос- 
новании его члены Политбюро 
ЦК КПСС на совещании 
18 марта исключали возмож- 
ность ввода войск. Было приня- 
то решение о дополнительных 
срочных поставках ДРА военной 
техники и вооружения, а также о 
проведении мероприятий поли- 
тического и организационного 
характера. 


Помнить уроки... 


- В связи с этим у меня есть 
очень интересные факты. Мне 
рассказал о них год назад Герой 
Советского Союза генерал-пол- 
ковник Николай Тимофеевич Ан- 
тошкин, который возглавляет 
Клуб Героев Советского Союза, 
Тероев Российской 
Федера- 


ции и 
полных кавале- 
ров ордена Славы города 
Москвы и Московской области. 
Вот привожу отрывок из нашей 
беседы: 

. Если говорить об Афганис- 
тане, то у меня всё начиналось 
16 марта 1979 года. Был я тогда 
командиром полка. А заканчивал- 
ся для меня Афганистан уже в 


её выполнению меньше часа. «Че- 
рез пятьдесят минут - колёса в 
воздух! - приказывает он. А за- 
дача сводилась к тому, чтобы 
провести разведку и азрофото- 
соёмку на территории Афганис- 
тана в районе города Герат. 
«Подчиняю тебе два истреби- 
тельных авиационных полка для 
прикрытия. Задачу они уже по- 
пучили. Если что, по твоей ко- 
манде поднимутся, прикроют», - 
сообщает командующий. 

Я решил выполнить поставлен- 
ную задачу тремя экипажами. 
Они у меня были сборными, так 
как я быстро в уме «состыковал», 
кто и с кем может вылететь и 
эффективно сработать. Сказы- 
вался уже ранее приобретённый 
опыт. `Вылетали на 
Як-28Р, чтобы обеспечить дос- 
таточный радиус действия. По- 
добрал длиннофокусные фотоат- 
параты. «Поднял» высоту - надо 
было застраховаться от воз- 
можного применения с земли 
стрелкового вооруже- 
ния и мало- 


вы - 
сотных  комп- 
дексов. Ну и вылетели. Сиа- 
чала - один экипаж, потом - 
спарка в район границы СССР, 
чтобы как ретранслятор обеспе- 
чивать устойчивую связь, и, на- 
конец, третий экипаж. Этот 
уже летел дая страховки. Так 
что реально задачу выполнили 
двумя экипажами. Работали око- 
20 двух часов. А так как задачу 
нам поставили не совсем конк- 
ретно - допустим, снять такие и 
‘такие объекты, я приказал произ- 
вести аэрофотосьёмку не только 
Терата и его окрестностей, но и 
дороги, по которой потом входи- 
ли наши войска в Афганистан. 

Словно предвидел уже это. 
Снимки получились изумитель- 
ными. Перед заходом солнца вид- 
ны были даже тени на земле. Си- 
дились экипажи уже ночью. А в 24 
часа прилетел самолёт Ан-12, 
который должен был доставить 
планшеты в Москву. Потом их 
затребовал и Ташкент. Скажу 
откровенно, планшеты  доделы- 
вали в гермокабине Ан-12. Так 
‘торопились. 

Оказалось, что их не- 
обходимо было доста- 
вить самому генсеку 
Л.И. Брежневу. Он 
сказал: «Отлично» 

`Потом всем вручили 

за выполнение этой 
‘задачи ордена и ме- 
дали. Кстати, в то 
время по тревоге 

были подняты три 
военных округа. Началась час- 
тичная мобилизация. Например, 
только у нас в городе Карши были 
призваны из запаса сотни чело- 
век. Дивизии двинулись из САВО и 
ТуркВО к Кушке и Термезу. По- 
том их остановили, провели уче- 
ния. Дивизия одного округа - на 
дивизию другого, авиация одного 
округа - на авиацию другого... А 
затем соединения вернулись на 
зимние квартиры». 


уже тогда, будучи ещё старшим 
лейтенантом, описывая в своей 
дивизионной газете 103-й вдд, 
как осуществлялся захват и бло- 
кирование различных объектов в 
Кабуле и Баграме, я понимал, что 
была проведена блестящая деса- 
нтная операция. Причём с мини- 
мальными, можно сказать, еди- 
ничными, потерями. 

- Совершенно верно! Опер: 
ция заслуживает самой высокой 
оценки... 

- Сегодня мы не ставили задачу 
рассказать о самом вводе войск, а 
также о боевых действиях 40-й 
общевойсковой армии, которой 
вы командовали с 1982 по 1984 
год. Об этом каждый может про- 
читать в вашей книге «Афганский 
зной». Сегодня мы больше гово- 
рили о предыстории той войны, а 
также о тех сложных условиях, в 
которых она длилась 3338 дней. 
Еще раз подчёркиваю - 3338 

дней! А это 9 лет и ме- 
нее 2 месяцев. Но ни в 
коем случае не 10 лет, 
как любят некоторые 
«выравнивать» наш 
‘Афганистан с амери- 
канским Вьетнамом! 
- Существенное 
замечание. Пол- 
ностью с ним сог- 
ласен. 
В конце вашей книги, Вик- 
тор Фёдорович, есть слова, кото- 
рые не могут не волновать нас, 
ветеранов боевых действий... 

_ Я их и сейчас повторю в за- 
вершении нашей беседы. 

Ничто и никогда не сотрёт из 
моих воспоминаний те далёкие 
события - войну в Афганистане. 
Чужая страна, лушная, жаркая, 
серо-песочная, словно раска- 
лённое солнце на протяжении 
столетий выжгло в ней все крас- 
ки... В лицо хлёстко бьёт афга- 
нец, царапая кожу мелкой 
крошкой... Запах горячей пыли, 
пороховой гари и солярки... По 
ущелью медленно движется за- 
пылённая автоколонна, на 
БМП сидят наши ребята, прис- 
тально вглядываясь в расщели- 
ны гор. На их закопчённых ли- 
цах - смешанные чувства, нап- 
ряжение и надежда. Надежда 
вернуться домой живым и нев- 
редимым и обнять мать с отцом. 
Где-то в белом мареве неба слы- 
шится знакомый звук «верту- 
шек». Серые, неприветливые 
горы, раскинувшиеся бескрай- 
ним, словно окаменевшим, мо- 
рем. И над всем этим - раска- 
лённый афганский зной. 

Время многое стирает из па- 
мяти людей. Оно неумолимо и 
безжалостно. Но Афганистан, 
несомненно, останется одной 
из трагических страниц в исто- 
рии. Именно поэтому стоит 
помнить те уроки, которые пре- 
поднесла нам война на афганс- 
кой земле. Именно поэтому 
нужно помнить, что никакие 
политические интересы и амби- 
ции не стоят жизней тысяч лю- 
дей, которых ждут дома родные 
и близкие. Именно поэтому мы 
должны хранить в душе память 
о тех наших ребятах, что сложи- 
ли головы в афганских боях и 
для которых слова «воинский 
долг» не были пустым звуком 

Я хочу пожелать удачи и креп- 
кого здоровья всем тем, кто 
прошёл эту непростую войну. 


должности командующего ВВС 
Среднеазиатского военного окру- 
га. В начале 1979 года я был ко- 
мандиром авиационного полка в 
Кашкадарьинской области Узбе- 
кской ССР. Военный аэродром 
Ханабад - 14 километров. от 
центра города Карши. Дело было 
18 марта, в воскресенье. Полк 
подияли по тревоге. Через десять 
минут я уже был в штабе. 
Командующий авиацией округа 
генерал-лейтенант Николай Ка- 
леникович Мартынюк ставит 
задачу. Времени на подготовку к 


- Да, очень интересный рас- 
сказ Николая Тимофеевича. Всё 
это как раз и характеризует ту 
непростую обстановку, которая 
сложилась в самом Афганистане 
иввопросе принятия решения о 
возможном вводе на его терри- 
торию советских войск. Но, как 
известно, войска всё же ввели... 

- О вводе войск, вернее о нача- 
ле выполнения боевой задачи Во- 
оружёнными Силами СССРв Аф- 
ганистане, написано и рассказано 
немало. Мне тоже довелось 
участвовать в тех событиях. И 


Не забывайте друг о друге, по- 
могайте при любой возможнос- 
ти, как делали это на войне, 
спасая от пуль товарища. Пом-^ 
ните своих погибших друзей, их 
родных. Мы не вправе их за- 
быть, равно как и подвиги, ко- 
торые они совершили. 

А главное - берегите свою 
честь. Честь военных, ветеранов 
боевых действий. 


Александр КОЛОТИЛО, 


«Красная звезда». 
Фото Виктора ХАБАРОВА. 
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Нынешний год и в России, и в её 
Вооружённых Силах проходил под 
флагом культуры. Мероприятий, 
которые прошли и ещё продолжа- 
ются при поддержке Минобороны 
России, столько, что очевидно: в 
новом веке культурные традиции 
Российской армии не только про- 
должились, по и значительно рас- 
ширились. 


Так, в Культурном центре ВС 
РФ состоялся гала-концерт с 
участием победителей и лауреа- 
тов Первого Всероссийского му 
зыкального конкурса на написа- 
ние песен военно-патриотичес- 
кой тематики «Наша песня» 

Цель этого музыкального фо- 
рума — найти и поддержать но- 
вые таланты, а также стимулиро- 
вать творчество профессиональ- 
ных поэтов, композиторов и са- 
модеятельных авторов. Идею 
проекта горячо подержала ком- 
позитор Александра Пахмутова, 
которая и возглавила жюри кон- 
курса. В состав жюри также вош- 
ли начальник Главного управле- 
ния по работе с личным составом 
ВС РФ генерал-майор Михаил 
Смыслов, заместитель команду- 
ющего войсками Воздушно-кос- 
мической обороны по работе с 
личным составом полковник 
Андрей Казакевич, член Обще- 
ственного совета при Миноборо- 
ны России народный артист РФ 
Олег Газманов, директор Акаде- 
мического ансамбля песни и 
пляски Российской армии им 
А.В. Александрова, заслуженны 
деятель искусств России Леонид 
Малев, начальник Культурного 
центра ВС РФ, заслу- 


кусств России Владимир Храп- 
ков. 

А предложение о проведении 
подобного песенного форума 
впервые прозвучало на одном из 
заседаний Общественного совета 


ло активное участие Управление 
культуры Минобороны России 
при поддержке Главного управ- 
ления по работе с личным соста- 
вом ВС РФ и Культурного центра 
ВС РФ. 


( КУЛЬТУРА 


стиле» — были выбраны побе- 
дители. 

В конкурсе «Наша песня» мог- 
ли участвовать все желающие. А 
с помошью номинаций дали воз- 
можность показать свои творчес- 


ЭТО НАША ПЕСНЯ! 


при Минобороны России, от 
постоянного участника всех ме- 
роприятий военного ве- 


женный работник домства Олега Газма- 
культуры России Ва- КОНКУРС нова. На заседании 
силий  Мазуренко, присутствовал — ми- 
начальник отдела нистр обороны России 


культурных программ Управле- 
ния культуры Минобороны Рос- 
сии Ольга Фаллер, председатель 
межрегиональной общественной 
организации «Союз композито- 
ров Свердловской области» 
Александр Пантыкин, секретарь 
оргкомитета конкурса «Наша 
песня», заслуженный деятель ис- 


тенерал армии Сергей Шойгу, 
который не просто обратил вни- 
мание на слова артиста. Практи- 
чески сразу, в декабре 2013 года, 
был объявлен Первый Всерос- 
сийский музыкальный конкурс 
на написание песен военно-пат- 
риотической тематики «Наша 
песня». В его подготовке приня- 


'Фото Марии ЦИПИЛЁВОЙ. 


тей и юношества» оказалось сра- 
зу два победителя. За песню «От 
войны нас защитите» награды 
получили автор музыки заслу- 
женный работник культуры РФ 
Ольга Егорова и автор слов Тать- 
яна Курбатова. За песню «Каде- 
тская дружба» — автор слов и му- 
зыки Дарья Елагина. 

В номинации «Строевая пес- 
ня» первое место у песни «Ко- 
рабли на параде» (слова Влади- 
мира Кудрявцева, музыка Сергея 
Колодяжного). Второе место за- 
няла песня «Парад Победы» 
(слова и музыка заслуженного 
деятеля искусств России Влади- 
мира Храпкова). Надо отметить, 
что именно Владимир Борисо- 
вич разработал дизайн специаль- 
ной медали лауреата конкурса 
«Наша песня». На третьем месте 
песня «Марш ВМФ». Интересна 
история её создания. В 2006 году 
в Санкт-Петербурге поэт Борис 
Благодатный, который тогда 
проходил службу на Северном 
флоте, показал её текст компо- 
зитору Филиппу Клибанову. В 
своей студии Клибанов сочинил 
мелодию, сделал предаранжи- 
ровку и записал эту песню своим 
голосом. А спустя некоторое вре- 
мя авторы «Марша ВМФ» пока- 
зали песню замечательному пев- 
цу Эдуарду Хилю в гримёрке 
концертного зала «Октябрьс- 
кий». Эдуарду Анатольевичу пес- 
ня сразу понравилась, ион пред- 
ложил её записать на звукозапи- 

сывающей студии 
___ на улице Восста- 


В музыкальном состязании кие пристрастия любие- о хи.\ ния рядом с 

500 та- е 5 изка ск - 
приняло участие более 500 та- лям всех жан ——чень би! ни.\ Невским прос 
лантов. Как рассказал начальник ров, алом Песь ®\ пектом. Песня 
Управления культуры Ми- в: мА кой У \ была записана 

—рская рчес а 

нистерства обороны _—— Мор’ «Марш практически с 
РФ Антон Губанков, ю. Его телем РСФС первого дубля. 
оргкомитет конкурса \ ан оры С т \ Морская те- 
выбрал лучшие компо- Авт - матика была 
зиции из представлен- \ чей» за очень близка 
ных на обсуждение чле- \ ВМФ» ль —  Хилю. Его даже называли 
нам жюри. В каждой из Эдуард р в Адмиралом песни. Авторы счи- 


пяти номинаций — «Пес- 
ня для детей и юношест- \—— 
ва», «Бардовская песня», 
«Строевая песня», «Лирическая 
песня», «Песня в современном 


том 
рока, рэпа, фолка, джаза. 
Итак, призовые места распре- 
делились следующим образом. 
В номинации «Песни для де- 


числе и 


тают большой творческой уда- 
чей, что первым исполнителем 
«Марша ВМФ» был народный 
артист РСФСР Эдуард Хиль. 
Надо отметить, что именно 


участник, представленный в но- 
минации «Строевая песня», за- 
воевал главную награду фестива- 
ля — Гран-при. Это песня «Сол 
датская походная», слова и музы- 
ку к которой написал заслужен- 
ный работник культуры РСФСР 
Виталий Пасечников, возглавля- 
ющий Изостудию любителей 
живописи в Культурном центре 
ВС РФ. 

В номинации «Лирическая 
песня» победителем стала песня 
«В дальней кампании» (слова 
Ивана Левченко, музыка Сергея 
Колодяжного). На втором месте 
песня «Край берёзовый, былин- 
ный» (слова Валерия Никитюка, 
музыка Ларисы Семёновой). На 
третьем — «Песенка матроса» 
(слова и музыка Дмитрия Со- 
ловьёва). 

В номинации «Авторская пес- 
ня» на первом месте песня «С 
Днём Победы тебя, мой дед» 
Виктора Бархатова. На втором — 
«Вальс» Елены Гребнёвой. 

В номинации «Песня в совре- 
менном стиле» победителем ста- 
ла «Десантная дружба» (слова 
Юрия Бергера, музыка Юрия 
Бергера и Анатолия Ляхов). На 
втором месте — «Богатыри» (сло- 
ва и музыка Сергея Дрожжина и 
Павла Корнетова). На третьем — 
«Проводы» Владислава Можай- 
кина. 

Надо отметить, что по разным 
причинам не всегда свои песни 
представляли и исполняли авто- 
ры. Но им помогали и принима- 
ли участие в гала-концерте ар- 
тисты Культурного центра ВС 
РФ, Ансамбль песни и пляски 
Войск Воздушно-космической 
обороны, хор «Кантабиле» 
инструментального отделения 
школы № 2114 (Москва), во- 
кальный ансамбль хоровой сту- 
дии «Доминанта» Санкт-Петер- 
бургского кадетского корпуса, 
детская группа Ансамбля песни 
и пляски РВСН «Красная звез- 
да», Ансамбль песни и пляски 
Черноморского флота. 


Ирина ПАВЛЮТКИНА, 
«Красная звезда». 


В этот морозный декабрьский 
вечер в Хабаровском краевом му- 
зыкальном театре зрителей соб- 
ралось столько, что занятыми в 
зале оказались не только все крес- 
ла и приставные места — многие 
из пришедших просто стояли в 
проходах вдоль стеи... 


И случилось это вовсе не на 
гастролях столичных знамени- 
тостей. Своё 75-летие праздно- 
вал Ансамбль песни и пляски 
ордена Ленина Краснознамён- 
ного Восточного военного окру 
та. 

— Как же так? — поинтересо- 
вался я накануне у начальника и 
художественного руководителя 
ансамбля майора Сергея Ми- 
рошникова. — По документам 
день рождения вашего творчес- 
кого коллектива был ещё вянва- 
ре, а отмечаете вы его через це- 
лых одиннадцать месяцев? 

"Сергей Александрович внача- 
ле отшутился — мол, некогда бы- 
ло. А потом уже серьёзно пояс- 
нил, что 2014 год действительно 
был очень сложным и напря- 
жённым. Его подчинённые при- 
нимали участие во многих круп- 
ных войсковых учениях — «Вос- 
ток-2014», «Мирная миссия» и 
«Селенга», в международных и 
российских армейских и регио- 
нальных творческих конкурсах, 
а кроме того, оттачивали конце- 
ртные программы для музыкаль- 
но-хореографического сопро- 
вождения таких знаковых для 
армии мероприятий, 
как «Танковый биат- 
лон». 

Словом, собствен- 
ный праздник — дело 
важное, но что поделаешь, коль 
главное предназначение воен- 
ных артистов — дарить праздни- 
ки другим, прежде всего — сол- 
датам и офицерам, занятым бое- 
вой учёбой, всё более напряж 
ной год от года. И в самом деле, 
на полигонах и военных аэрод- 
ромах, на импровизированных 
сценах среди маскировочных се- 
тей артистам ансамбля в нынеш- 


ЮБИЛЕЙ 


МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ДАЛЬНЕГО 


нем году пришлось выступать 
гораздо чаще, чем на театраль- 
ных и клубных подмостках. 

Впрочем, как я неоднократно 
убеждался лично на междуна- 
родном учении «Мирная мис- 
сия-2014» и стратегическом ко- 
мандно-штабном учении «Вос- 
ток-2014», даже в полевых усло- 
виях в своих выступлениях ар- 
мейские артисты выкладывались 
до остатка и срывали шквал ап- 
лодисментов. 

Взять, к примеру, поездку на 
китайский полигон Чжужихо. 
Подготовка к ней потребовала 
многих месяцев напря- 
жённых репетиций. 
Для выступлений на 
«Мирной миссии» бы- 
ли подготовлены, по 
сути, две новые оригинальные 
концертные программы. Одна — 
для российских военных зрите- 
лей и их коллег из Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана, в ос^ 
новном хорошо знакомых с рос- 
сийской песенной и музыкаль- 
ной культурой. Другая — для ки- 
тайских солдат и офицеров, в 
неё были включены не только 
музыкальные и хореографичес- 


Фото автора. 


кие произведения военной и 
фольклорной тематики, но и от- 
давалась дань их национальному 
колориту Так появились в ре- 
пертуаре ансамбля и приведшие 
в восторг китайскую пуб- 
лику песни «Моё 
китайское сердце», \ 
«Китайская парти- \ 
занская», «Ком бэй», 

а особенно «Возвра- 
щение со стрельб», 
куплеты и припев ко- 
торой на китайском 
языке наши парни и ый 
девчата разучивали уже 

в ходе учений. 

Надо отметить, что на «Мир- 
ной миссии» дальневосточным 
военным артистам приходилось 
работать в режиме экспромта — 
их постоянно приглашали то в 
полевой лагерь российской мо- 
тострелковой бригады, то на по- 
зиции к мотострелкам, танкис- 
там и артиллеристам, затерян- 
ным среди сопок и ‘песчаных 
барханов, то в гости к товари- 
щам по оружию. Порой фольк- 
лорной группе «Звонница» в 
составе Антонины Чан Ю, На- 
тальи Ермаковой, Ольги Климо- 


вой и Татьяны Перминовой, а 
также баянисту Сергею Григорь- 
еву доводилось выступать перед 
огромной аудиторией без элект- 
ронной аппаратуры — «брать го- 
лосом». А балетной группе анса- 
мбля — выполнять танцевальные 
номера с элементами акробати- 
ки не на прочной сцене, а на 
земле с неизбежными неровнос- 
тями и рытвинами, с риском ос- 
тупиться и получить травмы. 
Как бы то ни было, успех анса- 
мбля в Китае оказался ошелом- 
ляющим. 

Но не только китайская ко- 
мандировка принесла Ансамблю 
песни и пляски ВВО блистатель- 
ные победы. В мае 2014 года на 
Всеармейском смотре-конкурсе 
ансамблей Вооружённых Сил 


России дальневосточный твор- 
ческий коллектив завое- 
вал 


звание 


мерная творческая структура, 
живо откликающаяся на запро- 
сы музыкальной моды, смело 
экспериментирующая с любы- 
ми, в том числе интересными 
для молодёжи жанрами и стиля- 
ми. Ансамбль ВВО — это множе- 
ство творческих составов в од- 
ном большом коллективе. Это и 
блистательный, молодёжный по 
составу балет, исполняющий и 
весёло-скоморошный «Привал», 
и произительный в своей тра- 
тичности «Афганский вальс». 
Это и хор, во многом сохраняю- 
щий песенные армейские тради- 
ции прошлого. Это и уже упоми- 
навшаяся «Звонница» с народ- 
ным и казачьим репертуаром, 
всегда с восторгом встречаемым 


зрителями. А ещё 

Ш это вокально- 

тре \ инструментальный 

— писком Мо с ансамбль «Поли- 
ое Сил РоС- \ тон» и’ большое 
ожёнНь > ддектИв \ созвездие вока- 
его \ листов, а также 


лау- 
реата П степе- 
ни, а его балет и хор вооб- 
ще были признаны лучшими в 
наших Вооружённых Силах. Не 
случайно на декабрьском юби- 
лейном вечере, где концертные 
номера перемежались с привет- 
ственными речами и награжде- 
ниями, балетмейстера ансамбля 
Виталия Чухланцева и хормейс- 
тера Татьяну Коваленко на сцену 
для вручения подарков и грамот 
от многочисленных поздравите- 
лей в лице органов региональ- 
ной власти и военных структур 
приглашали неоднократно. 
Вообще современный воен- 
ный ансамбль в понимании Сер- 
тея Мирошникова — это много- 


ы ми \ мастера театра- 
лизованных ми- 
ниатюр. В их 
числе, кстати, не- 
повторимый Денис Желтоу- 
хов, по совместительству — веду- 
щий артист Хабаровского крае- 
вого музыкального театра, в 30 
лет ставший заслуженным ар- 
тистом России, получивший 
вместе со своей труппой рос- 
сийскую национальную теат- 
ральную премию «Золотая мас- 
ка-2008» за мюзикл «Самолёт 
Вани Чонкина», где он играет 
главную роль. 

Да, за 75 лет ансамбль стал 
культурным феноменом Дальне- 
го Востока, местом притяжения 
и выращивания талантов. Так, 
бывший балетмейстер военного 
ансамбля Сергей Осадчий, в 
1990-е годы поразивший публи- 
ку постановкой «Половецких 
плясок», возглавляет сегодня не 


ВОСТОКА 


менее известный творческий 
коллектив — государственный 
вокально-хореографический ан- 
самбль «Дальний Восток». 

Но всё это день сегодняшний. 
А что происходило 75 лет назад? 

Приказом народного комис- 
сара обороны № 48/920 от 9 ян- 
варя 1939 года было утверждено 
штатное расписание ансамбля 
песни и пляски 2-й отдельной 
Краснознамённой армии, кото- 
рой командовал комкор Иван 
Конев (будущий Маршал Сове- 
тского Союза). Впрочем, доку- 
мент тот можно считать лишь 
декларацией о намерениях, ведь 
необходимо было создать мате- 
риальную базу ансамбля, а глав- 
ное — отыскать таланты в далё- 
ком от культурных столиц крае. 
Этим и занимались полгода ба- 
тальонный комиссар В. Семе- 
нюк, назначенный начальником 
ансамбля, и ставший его художе- 
ственным руководителем лейте 
нант Владимир Румянцев (Рей 
нарт), выпускник факультета во- 
енных дирижёров Ленинградс- 
кой консерватории: 

В тот вечер артистов и ветера- 
нов ансамбля поздравляли и 
представители власти, и коллеги 
из дальневосточных творческих 
коллективов. Звучали поздрав- 
ления и в видеоформате, в том 
числе от двух бывших команлу- 
ющих войсками округа генерала 
армии Михаила Моисеева (ныне 
— заместитель председателя Ко- 
митета Госдумы по труду, соци- 
альной политике и делам ветера- 
нов) и генерала армии Юрия 
Якубова (сейчас — помощник 
министра обороны по работе с 
ветеранами ВС). Передали они 
приветствия и от ещё одного 
знаменитого дальневосточника 
— Маршала Советского Союза 
Дмитрия Язова. 

Александр ПАСМУРЦЕВ, 
«Красная звезда». 


В этом году исполнилось 95 лет 
шефству работников культуры и 
искусства над Вооружёнными Си- 
дами и представителями других 
силовых ведомств. Более десяти 
дет заметный вклад в это вносит 
отдел военно-шефской работы 
Культурного центра Вооружён- 
ных Сил РФ. 


Историческая судьба России 
традиционно объединяла тех, 
кто защищал её свободу и неза- 
висимость, и тех, кто морально 
их поддерживал. Поддерживал 
творчеством, духовностью, б; 
готворительностью. Свято бер; 
и прославлял историю державы, 
рождал в душе солдата любовь к 
родной земле, её традициям и 
культуре. 

Военно-шефское движение 
имеет давние традиции. Если 
проанализировать развитие это- 
го движения только за период с 
середины ХХ века по сегодняш- 
ний день, то необходимо прежде 
всего вспомнить годы Великой 
Отечественной войны, когда по- 
явилась острая необходимость в 
поддержании духа солдат на 
фронте. С первых и до последних 
военных дней деятели отечест- 
венного искусства находились на 
боевых позициях. 

Уже на второй день войны 
концертные бригады выступали 
на сборных пунктах и вокзалах 
Москвы. А вскоре артистические 
бригады театров, филармоний, 
концертно-гастрольных объеди- 
нений стали выезжать на фронт. 
Самые любимые и популярные 


ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО 


артисты того времени выезжали 
к бойцам на передовую. Среди 
них Аркадий Райкин с Театром 
миниатюр, Леонид Утёсов, Клав- 
дия Шульженко, ведущие артис- 
ты Малого театра А. Остужев, 
П. Садовский, С. Менжинский, 
Е. Тоголева и другие. 


Фото автора. 


НАЗНАЧЕНИЯ 


Сегодня отдел возглавляет 
заслуженный работник культу- 
ры Российской Федерации 


Галина Карасёва. 
— Для военнослужащих Мос- 
ковского гарнизона ежемесячно 


выдаются приглашения на спек- 
такли московских театров, — рас- 
сказывает Галина Александров- 
на. — А два раза в год, 23 Февраля 
и9 Мая, ведущие театры Москвы 
открывают свои двери только 
для военнослужащих. 

Одним из приоритетных нап- 
равлений в работе отдела являет- 
ся организация концертов с вы- 
ездом непосредственно в места 
дислокации военнослужащих — 
как в Подмосковье, так и в отда- 


ВОЕННО-ШЕФСКАЯ РАБОТА 


лённые гарнизоны. Артисты 
концертных бригад побывали на 
Новой Земле, в Сибири, на Даль- 
нем Востоке, в Крыму, на Север- 
ном флоте, почти во всех воен- 
ных округах и регионах нашей 


страны. Их везде встречали 
очень радушно и с большой бла- 
годарностью. 


Большое внимание уделяется 
и работе с ветеранскими органи- 
зациями и допризывной моло- 
дёжью. В этой работе использу- 
ется большой потенциал Воен- 
но-научного общества, в различ- 
ных секциях которого работают 
военные учёные. Они пишуг 
доклады, готовят лекции, орга- 
низуют «круглые столы» и кон- 
ференции на различные темы. 
На мероприятия, проводимые 
Военно-научным — обществом, 
приглашаются наряду с ветера- 
нами молодёжные организации 
и движения 

Сотрудники отдела участвова- 


ли в проведении различных кон- 
курсов, объявленных Управле- 
нием культуры Министерства 
обороны РФ, например на луч- 
ший плакат «Родная Армия», по 
военной вышивке «Суровая нит- 
ка». В этом году отделом была 
проведена большая работа по ор- 
ганизации Всероссийского фо- 
токонкурса, объявленного Глав- 
ным управлением по работе с 
личным составом ВС РФ. 
Рассказать о всей масштабной 
деятельности отдела 
военно-шефской 
работы в одной 
статье не представ- 
ляется возможным. Однако оче- 
видно, что традиции, заложен- 
ные десятилетиями, развиваются 
и крепнуг. Работа эта востребо- 
вана, что подтверждают благода- 
рственные письма, грамоты, те- 
лефонные звонки. В отделе не 
бывает пусто, там всегда присут- 
ствуют люди в погонах, жажду- 
щие культурно обогатиться, 
встретиться с интересными твор- 
ческими людьми, ознакомиться 
с новыми театральными работа- 
ми, цирковыми представления- 
ми, литературными новинками. 
А трудятся здесь преданные 
военно-шефскому движению 
сотрудники — заслуженные ра- 
ботники культуры РФ Г. Джиое- 
ва, Н. Дрыга, заслуженный ар- 
тист РФ С. Шубин, Ю. Староды- 
мова и другие. 
Елизавета ПЕРЕТОЛЧИНА, 
студентка факультета 
журналистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 


РАСНАЯ ЗВЕЗД 


НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 


Зарубежные музеи - 
с благодарностью 


Президент Международного комитета музеев и коллекций 
оружия и военной истории (ИКОМАМ) Эва-Софи Эрнстелл и 
участники конгресса выразили признательность министру обо- 
роны РФ генералу армии Сергею Шойгу за высочайший уровень 
проведения крупнейшего межмузейного форума ИКОМАМ на 
базе Центрального музея Вооружённых Сил РФ осенью нынеш- 
него года. 

— Все организационные вопросы были решены блестяще, тёп- 
лый приём и гостеприимство превзошли все ожидания, — побла- 
тодарил генеральный директор Национального музея армии Ве- 
ликобритании Джанис Мюррей. 

— Я впечатлён высоким уровнем проведения мероприятия и 
музейной экспозиции, - выразил признательность директор ар- 
хива исторического наследия ВМФ Бразилии вице-адмирал Ар- 
мандо Биттенкур. 

— Сравнивая свои впечатления с предыдущими подобными 
мероприятиями, в которых мне приходилось участвовать, я дол- 
жен сказать, что московская конференция была самой плодотвор- 
ной и с точки зрения предложенной программы, и с точки зрения 
возможности познакомиться с вашей потрясающей страной. Вам 
удалось нас сплотить ещё больше.., - заявил куратор Оружейной 
палаты Президентского дворца Валлетты Роберт Кассар. 

Напомним, что конгресс прошёл в России впервые и был пос- 
вящён 100-летию со дня начала Первой мировой войны. В тече- 
ние трёх дней музейные специалисты из России, Бразилии, Ве- 
ликобритании, Ирландии, Швеции, Австрии, Германии, Дании, 
Бельгии, Финляндии, Намибии, Польши, Словении, США, 
Мальты и Азербайджана в ходе пленарных заседаний обсуждали. 
методы современных исследований военной истории и обмени- 
вались информацией о различных предметах мировых музейных 
коллекций, связанных с военной историей. 


Вместе мы - сила 


Начальник Управления культуры Минобороны России Антон 
Губанков и исполняющий обязанности ректора Федерального го- 
‘сударственного бюджетного образовательного учреждения выс- 
шего профессионального образования «Российский государ- 
ственный социальный университет» Наталья Починок подписали 
соглашение о сотрудничестве. Стороны обсудили организацию и 
проведение совместных творческих проектов, в том числе выста- 
вок и фестивалей, с участием студентов и преподавателей вуза. 

Напомним, что Управление культуры военного ведомства 
страны активно работает с рядом учреждений, среди которых 
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковс- 
кого, ведущие российские библиотеки, Всероссийский музей 
декоративно-прикладного и народного искусства. Кроме того, 
ведётся постоянная работа с регионами, подписаны и реализуют- 
ся соглашения с Владимирской и Рязанской областями, Респуб- 
ликой Крым и Севастополем, республиками Хакасия и Тыва, Ха- 
баровским краем. Впереди — заключения соглашений о сотруд- 
ничестве с министерством культуры Самарской области и Рос- 
сийской академией музыки им. Гнесиных. 


«Дикая природа России-2014» 


Журнал «Манопа! Сеовгарыс Россия» и Русское географичес- 
кое общество представляют ежегодную национальную фотовыс- 
тавку «Дикая природа России-2014», открытие которой состоит- 
ся 25 декабря в Центральном доме художника на Крымском Валу 
столицы. 

Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» прово- 
дится журналом «Мацопа! Сеовгарыс Россия» и РГО с 2011 года. 
В этом году он стартовал в апреле, приём работ осуществлялся на 
сайте пае-вео.ти до 30 сентября. Победители определялись в но- 
минациях: «Пейзажи», «Млекопитающие», «Мамы и детёныши», 
«Заповедная Россия», «Птицы», «Макросъёмка», «Растения», «От 
заката до рассвета», «Природа в чёрно-белых тонах», «Подводная 
съёмка» и «Юные таланты». Также была представлена специаль- 
ная номинация «История в движении» от генерального партнёра 
проекта — компании бапОЖК. 

Всего на фотоконкурс было прислано более 40 тысяч работ со 
всех уголков России. В конце октября в редакции журнала 
«Манопа! Сеовтарыс Россия» состоялось заседание жюри кон- 
курса, на котором были определены победители «Дикой природы 
России-2014». По словам Алевтины Сухоруковой, арт-директора 
«Манопа! Сеовгарыс Россия», отвечавшей за формирование 
списка лучших работ конкурса, самыми сильными номинациями 
конкурса в этом году стали «Птицы» и «Млекопитающие». 

После официального открытия в Москве яркая коллекция 
удивительных работ будет представлена в штаб-квартире Русско- 
то географического общества в Санкт-Петербурге, а после отпра- 
вится в путешествие по другим регионам России и посетит более 
десяти крупных городов. 

Напомним, что в прошлом году кроме Москвы фотовыставка 
была представлена в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Влади- 
востоке, Ставрополе, Краснодаре, Севастополе, Сочи и собрала 
множество положительных отзывов среди посетителей. 


Книги помогут «видеть» 


В Новосибирске запустили некоммерческое производство 
книг для слепых и слабовидящих. 

Как рассказала исполнительный директор благотворительно- 
то фонда «Созвездие сердец» и один из организаторов проекта 
Маргарита Семикова, сейчас книги с рельефной графикой и 
шрифтом Брайля печатают только коммерческие издательства в 
Москве и Санкт-Петербурге. Для того чтобы открыть собствен- 
ное некоммерческое производство в Новосибирске, организато- 
ры собрали миллион рублей пожертвований на оборудование. 
Книги стоят в разы дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге, 
малоимущие могут получить их бесплатно. В Новосибирске пока 
печатают порядка 25 наименований — от Агнии Барто и Льва 
Толстого до методических пособий для детей и молитвенника для 
мирян. Маргарита Семикова подчеркнула, что книги необходи- 
мы слепым и слабовидящим для развития и обучения. «Этот про- 
ект очень нужный. И он действительно может дать детям очень 
многое», — пояснила она. 

Над книгами работают четыре человека. В месяц они могуг 
напечатать тысячу книг Но, судя по количеству заявок на них, их 
нужно втри раза больше. 


ЦАТРА принимает гостей 


В Центральном академическом театре Российской Армии Ху 
дожественная студия театрального творчества под руководством 
Натальи Аристовой провела очередную встречу в рамках военно- 
шефской работы. В этот раз гостями юных артистов были воспи- 
танники Московского суворовского военного училища. 

В её рамках состоялась экскурсия по легендарному театру, во 
время которой юным суворовцам рассказали об истории театра, 
об известнейших артистах, игравших и играющих на главной ар- 
мейской сцене страны, о её особенностях как одной их самых 
больших сцен в Европе. Затем ребята посмотрели спектакль 
«Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Перед началом 
спектакля его режиссёр-постановщик, ведущий артист ЦАТРА. 
Тимур Еремеев поприветствовал гостей и рассказал им о спектак- 
ле и артистах, исполняющих в нём роли. 

На последующей встрече творческого коллектива и зрителей 
суворовцы буквально засыпали артистов вопросами о творческом 
процессе, о том, какими неожиданными бывают театральные си- 
луации, как артисты относятся к своим персонажам. 


В стиле джаз-рок 


Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа про- 
вёл музыкальную терапию для детей-сирот с отклонениями в раз- 
витий. «Военные музыканты подарили им исполнение Пятой 
симфонии Бетховена в стиле джаз-рок. Военные музыканты 
пригласили на открытую репетицию воспитанников Красногорс- 
кого коррекционного детского дома (город Каменск-Уральский, 
Свердловская область) в Екатеринбургский окружной дом офи 
церов. Концерт прошёл в интерактивной форме - сами зрители 
смогли принять в нём участие», - отмечается в сообщении пресс- 
службы ЦВО. 

Исполнители симфонии рассказали детям о своих музыкаль- 
ных инструментах и обучили первым навыкам игры на них. Экс- 
курсия по уральской столице продолжилась для детей-сирот в 
Екатеринбургском суворовском военном училище, где они побы- 
вали в казарме для суворовцев и посетили учебные занятия. 


Полосу подготовила Ирина ПАВЛЮТКИНА, 
«Красная звезда». 
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Вагончик не тронется 


481-й военный следственный отдел, расположенный в городе 
Омске, окончил предварительное следствие по уголовному делу в 
отношении бывшего начальника железнодорожной базы в/ч 
39995 подполковника запаса Михаила Овчинникова. Он обвиня- 
ется в совершении преступления, предусмотренного ч. | ст. 285 
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 

`Установлено, что в 2009 году Овчинников осуществлял конт- 
роль за выполнением пассажирским вагонным депо города Ирку- 
тска ремонта 23 железнодорожных вагонов военного ведомства. 
Зная, что работы на одном вагоне не проводились вовсе, а на ос- 
тальных выполнены не в полном объёме, офицер организовал 
подписание соответствующих документов, явившихся основани- 
ем для перечисления Министерством обороны РФ денежных 
средств. В результате свыше 3,6 млн рублей были заплачены за 
фактически не выполненные работы. 

В ходе предварительного следствия представителем военного 
ведомства подан иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причи- 
нённого государству, Материалы в отношении должностных лиц 
коммерческой организации выделены в отдельное производство 
и направлены по подследственности. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное де- 
ловотношении Овчинникова направлено в Черемховский гарни- 
зонный военный суд. 


Снюхались начфин и командир 


Военным следственным управлением Следственного комитета. 
РФ по Южному военному округу окончено предварительное 
следствие по уголовному делу в отношении бывших военнослу- 
жащих в/ч 22179 помощника командира воинской части по фи- 
нансово-экономической работе — начальника финансовой служ- 
бы (главного бухгалтера) майора Александра Газаряна и команди- 
ра этой же воинской части полковника Владимира Соколова. Они 
обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст, 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по 
предварительному сговору, с использованием служебного поло- 

ения в особо крупном размере). 

"Следствием установлено, что в период с декабря 2009 по фев- 
раль 2010 года якобы для восстановления требующей ремонта во- 
енной техники и для иных нужд части Соколов и Газарян получи- 
ли от 139 военнослужащих своей части болышую часть их денеж- 
ной премии. Таким образом, обвиняемыми похищено более 22,7 
млн рублей. 

‘Следствием собрана достаточная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным зак- 
лючением направлено в Махачкалинский гарнизонный воен- 


ный суд. 
На основании подделок 


Военным следственным управлением Следственного комите- 
та РФ по Центральному военному округу окончено предвари- 
тельное следствие по уголовному делу в отношении бывшего ко- 
мандира в/ч 20421 капитана | ранга запаса Михаила Пресса и ме- 
неджера ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс» Петра Матвеева. 
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных 
ч.4 ст 159 (мошенничество, совершённое организованной груп- 
пой в особо крупном размере) и ч. | ст. 327 УК РФ (подделка 
официального документа). 

Установлено, что с марта 2011 по октябрь 2012 года Пресс и 
Матвеев на основании поддельных документов организовали не- 
законный вывоз и последующую реализацию сторонним лицам 
технического имущества, предназначенного для ремонта кораб- 
лей, а также металлопроката и неразделанного лома на общую. 
сумму более 110 млн рублей. 

С целью обеспечения возмещения причинённого государству 
‘ущерба в ходе предварительного следствия наложен арест на 
имущество, приобретённое Прессом в 2011—2012 годах, общей 
стоимостью более 14 млн рублей. В ихчисле трёхкомнатная квар- 
тира в Екатеринбурге общей площадью около 130 кв. метров, 
двухэтажный загородный дом, лодка \№екепа 330, автомашина. 
МИзиБЕНЕ Рафего, а также изъятые в ходе обыска дорогостоящие 
ювелирные изделия, три телефона №пи, 440 тыс. рублей и 14,5 
тыс. долларов США. 

Представитель Министерства обороны РФ сообщил, что иск 
о взыскании с обвиняемых причинённого ущерба планирует зая- 
вить в суде. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное 
дело направлено в Екатеринбургский гарнизонный военный суд. 


Распространял наркотики 


304-м военным следственным отделом Следственного коми- 
тета РФ Тихоокеанского флота завершено расследование уго- 
ловного дела в отношении техника в/ч 2459 старшего прапор- 
щика Евгения Клочко. Он обвиняется в совершении преступле- 
ний, предусмотренных ч. | ст. 222 (незаконные приобретение и 
хранение боеприпасов), п. «г» ч, 4 ст. 2281 (незаконные произво- 
детво, сбыт или пересылка наркотических средств, психотроп- 
ных веществ или их аналогов в крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 
2281 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершённый с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно-телеком- 
муникационных сетей, ич. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приоб- 
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нар- 
котических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
особо крупном размере). 

'Предварительным следствием установлено, что в 2013 году 
Клочко распространял в городе Владивостоке с использованием 
Интернета синтетически синтезированный стимулирующий нар- 
котик. Кроме того, в ходе обыска в его квартире обнаружены и 
изъяты из незаконного оборота 87 патронов к нарезному охот- 
ничьему оружию. 

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избра- 
‘на мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвини- 
тельным заключением направлено во Владивостокский гарни- 
зонный военный суд. 


Не удержал автобетономешалку 


Военным следственным отделом Следственного комитета РФ 
по гарнизону Вилючинск завершено расследование уголовного 
дела в отношении водителя ФГУП «Главное управление специ- 
ального строительства по территории Дальневосточного феде- 
рального округа при Федеральном агентстве специального строи- 
тельства» Сергея Николаенко, обвиняемого в совершении прес- 
пупления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение Пра- 
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлёкшее по неосторожности смерть человека). 

Установлено, что 9 августа этого года на территории в/ч 62695 
Николаенко поставил автобетономешалку на площадку, которая 
имела естественный уклон. При этом необходимых мер, исклю- 
чающих её движение, не предпринял: штатные противооткатные 
устройства (упоры) не установил, стояночный тормоз не исполь- 
зовал. Спустя некоторое время автомобиль под воздействием 
собственной массы начал самопроизвольное движение и врезался 
в помещение, где располагалась охрана. В результате разрушения 
строения один из охранников получил травмы, от которых скон- 
чался на месте происшествия. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное де- 
ло направлено в Вилючинский городской суд Камчатского края. 


Путём подлога 


Военным следственным отделом Следственного комитета РФ 
по Солнечногорскому гарнизону возбуждено уголовное дело в от- 
ношении бухгалтера в/ч 7576 сержанта контрактной службы 
Александры Рыжовой. Она подозревается в совершении преступ- 
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со- 
вершённое лицом с использованием своего служебного положе- 
ния). 

Установлено, что с 2012 по 2014 год Рыжова путём подлога до- 
кументов незаконно перечислила со счёта войсковой части на 
свою личную банковскую карту более 450 тыс. рублей. 

В настоящий момент проводится комплекс следственных 
действий и оперативных мероприятий, направленных на установ- 
ление всех обстоятельств совершения преступления. 

Расследование уголовного дела продолжается. 


По материалам военно-следственных органов. 


Полосу подготовил Владимир МОХОВ, «Красная звезда». 


Более двух десятилетий военно- 
служащие органов военной прокура- 
туры надзорными средствами обес 
печивают законность и правопоря- 
док в миротворческих воинских кон- 
тингентах России за границей. 
Офицеров военных прокуратур зна- 
ют и вспоминают добрым словом в 
Таджикистане, Абхазии, Южной 
Осетии, Приднестровье, Боснии и 
Герцеговине, Косово. 


В каждом из этих регионов, в со- 
ответствии с Уставом ООН, в раз- 
ное время были образованы сов- 
местные миротворческие силы, 
основная задача которых — восста- 
новление мира, поддержание пра- 
вопорядка в зоне вооружённого 
конфликта, создание предпосылок 
для разрешения противоречий за 
столом мирных переговоров. Про- 
тивоборствующие стороны беруг 
на себя обязательства предпринять 
меры по прекращению огня и во- 
оружённых действий, приступить 
к отводу своих частей, боевой тех- 
ники и вооружения. Создаются зо- 
ны безопасности, учреждаются 
объединённые контрольные ко- 
миссии (ОКК). В качестве меха- 
низмов управления, помимо са- 
мой ОКК, как правило, формиру- 
ются объединённое военное ко- 
мандование, объединённый штаб, 
совместные миротворческие силы, 
аппарат военных наблюдателей, 
Обеспечению мира способствует 
присутствие международных наб- 
людателей ОБСЕ. На преодоление 
гуманитарных катастроф, вызван- 
ных братоубийственными война- 
ми, межнациональной резнёй, 
проявлениями геноцида, направ- 
лены также усилия представителей 
организации Красного Креста, 
международных правозащитных 
организаций. 

Военные прокуратуры гарнизо- 
нов являются необходимой состав- 
ной частью российских миротвор- 
ческих контингентов. Они созда- 
ются для осуществления надзора за 
исполнением органами военного 
управления и воинскими должно- 
стными лицами российского зако- 
нодательства и международных 
правовых норм в соответствии с 
принятыми нашей страной обяза- 
тельствами. Помимо обычных над- 
зорных мероприятий, прокурорс- 
кие работники нередко участвуют 
во встречах представителей ОКК, 
разборе зафиксированных фактов, 
противоправных действий в зонах 
безопасности, включая обстрелы, 
нападения на миротворцев, подры- 
вы на минах, насилие, грабежи, 
поджоги, обнаружение тайных за- 
хоронений жертв кровопролитий и 
тд. При этом большую роль порой 
играют не только дипломатические 
навыки общения, но и глубокие 
знания наших офицеров в области 
различных отраслей права, крими- 
налистики и практический опыт их 
применения. 

Всё это отличает прохождение 
службы в миротворческих военных 
прокуратурах от службы на терри- 
тории Российской Федерации в во- 
енных прокуратурах окружного и 
тарнизонного звеньев. 

Помимо этого, служба наших 
прокурорских работников за гра- 
ницей имеет свою специфику в за- 
висимости от страны пребывания, 
национальных традиций её наро- 
дов и предыстории возникших в 
них вооружённых конфликтов. 


Приднестровье 


21 июля 1992 года в Приднест- 
ровье были созданы трёхсторонние 
миротворческие силы. В состав 
ОКК входят представители Прид- 
нестровья, Молдовы, России, а 
также Украины и ОБСЕ. В зоне бе- 
зопасности постоянными делега- 
циями регулярно проводятся встре- 
чи по рассмотрению возникающих 
проблем. ОКК подчинены не толь- 
ко Совместные миротворческие 
силы, но и смешанные оперативно- 
следственная группа и группа по 
розыску без вести пропавших. 
Только благодаря миротворнам из 
России, Молдовы и Приднестровс- 
кой Молдавской Республики уже 
20 слишним лет на берегах Днестра. 
сохраняются мир, атмосфера ста- 
бильности и безопасности. 

В течение всего этого времени в 
Тирасполе на постоянной основе 


действует военная прокуратура — 
воинская часть 14101 Западного во- 
енного округа. По мере уменьше- 
ния численности российского во- 
енного контингента в Приднест- 
ровье пропорционально сократил- 
ся и личный состав военной проку- 
ратуры. 

Опыт выполнения миротворчес- 
ких задач в составе этой прокурату- 
ры приобрели свыше 30 прокурорс- 
ко-следственных работников, в том 
числе её руководители В.А. Тимо- 
шенко, В.В. Шамаев, Ю.В. Пота- 
нин, М.Ю. Есиков и Я.Н. Смир- 
нов. 

Автору этих строк в 1992 году 
пришлось непосредственно участ- 
вовать в боевых операциях по прек- 
ращению кровопролития и поддер- 
жанию правопорядка в зоне воору- 
жённого конфликта. 


Таджикистан 


Многолетняя вражда из-за сфер 
влияния в стране между региональ- 
но обособленными таджикскими 


труппировками «памирцев» и «ку- 
лябцев» в 1992 году привела кляжё- 
лому кровавому конфликту. По раз- 
ные стороны баррикад оказались 
представители этнической группы, 
исповедующей одну и ту же рели- 
тию. Особую пагубную роль сыграл 
специфический для Таджикистана 
фактор — клано- 

вость, который 
«с успехом» за- 
менил этничес- 
кие и религиоз- 
ные мотивы. 

Вооружённое противоборство 
началось в областном центре Кур- 
тан-Тюбе, где во время митинга пе- 
ред зданием облисполкома столк- 
нулись две вооружённые группи- 
ровки, что привело к многочислен- 
ным человеческим жертвам. В бое- 
вых действиях применялись артил- 
лерия и танки, захваченные на ба- 
зах российских войск. 

Исходя из сложившейся ситуа- 
ции Российская Федерация высту- 
пила инициатором направления в 
Таджикистан Коллективных ми- 
ротворческих сил (КМС) стран 
СНГ — Узбекистана, Киргизии и 
Казахстана, участников алма- 
атинской встречи, которые совме- 
стно с дислоцированной в Таджи- 
кистане 201-й российской мотост- 
релковой дивизией выступили га- 
рантом поддержания мира и ста- 
бильности в стране. 

Введение миротворческих сил 
создало условия и предпосылки для 


[А СТРАЖЕ ЗАКОНА 


климатом, нахождением в условиях 
памирского высокогорья, бли- 
зостью исламистского Афтаниста- 
на, стерритории которого постоян- 
но возрастает наркотрафик, идуг 
незаконные поставки оружия, 
распространяются терроризм и ра- 
дикальные течения ислама. 

Не каждый прокурорский работ- 
ник соглашается подвергать свя- 
занным с этим испытаниям и опас- 
ностям членов своей семьи. Поэто- 
му большинство офицеров нахо- 
дится в Таджикистане в отрыве от 
семей. Условия службы и быта во- 
енных юристов требуют от них не 
только высокого профессионализ- 
ма, но и особой выдержки, устой- 
чивости к стрессам. 

Миротворцами-«таджикистан- 
цами» по праву считают себя более 
60 российских прокурорско-след- 
ственных работников, которые слу- 
жили и продолжают служить в Ду- 
шанбе в военной прокуратуре гар- 
низона. В разное время ею руково- 
дили полковники юстиции И.Э. 
Корженевский, В.А. Пичугин, 


МА. Дильмухаметов, П.Л. Никола- 
ев, АА. Захаров, А.Б. Мясников, 
О.И. Чудинов, М.С. Аскоченский, 
О.Н. Савкин, А.В. Корниенко. 


Абхазия 


Грузино-абхазский этнополити- 

ческий — конф- 

ликт, возник- 
ший на почве 
объявления не- 
зависимости Гру- 
зии от СССР и несогласия с этим 
народа Абхазии, привёл к воору- 
жённому противостоянию и много- 
численным жертвам среди абхазс- 
кого и грузинского населения. В 
1992 году грузинские войска по 
приказу президента Гамсахурдиа 
захватили город Сухуми, предпри- 
няли жестокие карательные акции, 
сжигали и разрушали дома, граби- 
ли и убивали людей, но были выби- 
ты абхазским ополчением из города 
и большей части республики. 

Московское соглашение о прек- 
ращении огня и разделении сил от 
14 мая 1994 года положило этому 
конец. 

Военная прокуратура — воинская 
часть 51443 была сформирована в 
июле 1994 года с местом дислока- 
ции в городе Гудаута в составе рос- 
сийского контингента «голубых ка- 
сок», который был введён натерри- 
торию Абхазии с миротворческой 
целью на основании мандата стран 
СНГ — участников Коллективных 

миротворческих сил и в соотве- 


Цифра 


150 


прокуратур 
побывали 

в зоне грузино- 
абхазского 
конфликта. 


офицеров военных 


тствии со статьёй 52 Устава 
ООН. Прокуратура продолжает 
существовать и поныне, но ми- 
ротворческие — полномочия 
КМС закончились в 2008 году 
после признания Россией суве- 
ренитета Абхазии. 


прекращения гражданской войны 
и установления мира в стране. Уп- 
рочение мирной жизни на многост- 
радальной земле Таджикистана 
происходило не сразу и продолжа- 
ется и по сей день. 

Существенную роль в этом про- 
цессе играет военная прокуратура 
— воинская часть 62507 Централь- 
ного военного округа, сформиро- 
ванная в июне 1993 года и дислоци- 
рованная в Душанбе. Её деятель- 
ность сопряжена с рисками для 
жизни и здоровья офицеров, харак- 
терными для «горячих точек». Тяго- 
ты военной службы осложняются 
удалённостью от России, жарким 


За столь продолжительное 
время, в связи с трёхмесячной рота- 
цией личного состава, более 150 
офицеров военных ‘прокуратур 
приняли участие в миротворческой 
миссии в зоне грузино-абхазского 
конфликта. 

Военная прокуратура по мирот- 
ворческим вопросам постоянно 
взаимодействовала с коллегами по 
СНГ. При этом языковых проблем 
не было — русский знают все. А для 
сотрудничества с представителями 
ООН, участия в регулярных встре- 
чах представителей ОКК, разборах 
зафиксированных фактов проти- 
воправных действий в зонах безо- 
пасности многие офицеры изучали 


английский, чтобы поддержать раз- 
товор на служебные темы с иност- 
ранными офицерами. Когда прово- 
дились надзорные мероприятия на 
блок-постах в Гальском районе Аб- 
хазии, рядом порой работали наб- 
людатели ООН из Англии, США, 
Франции, Италии. 

В принципе, для того чтобы о 
чём-то сними договориться, знако- 


цы» внезапно ударили в спину рос- 
сийским, С этого начались всем из- 
вестные боевые действия. Для спа- 
сения российских военнослужа- 
щих, находящихся под огнём гру- 
зинской артиллерии и танков, и за- 
щиты от уничтожения мирного на- 
селения Российская Федерация 
ввела на территорию Южной Осе- 
тии свои военные части. Фактор 


трудной обстановке. 

К числу неоспоримых заслуг во- 
инов-россиян относится защита 
многих простых людей на многост- 
ралальной югославской земле, спа- 
сение от разграбления и разруше- 
ния монастырей и других сербских 
национальных святынь. Сам факт 
их присутствия воодушевлял братс- 
кий сербский народ, придавал 


мых слов хватало. Когда делаешь с — военной силы, своевременно при- местному населению уве- 
людьми одно общее дело, взаимо- менённой в соответ- зи -\ ренность в поддержке, чем 
понимание приходит быстро. ствии с _ ческих Ко препятствовал массовому 
Своей эффективной деятель- ротор“ у 6. > 
рии “миро ошей исходу беженцев с истори 

ностью военная проку ——^ Сужбй 6 Ме ХОРОМ ческой родины. 
ра гарнизона во многом гении я ального ро тов. \ Не будем вдаваться в 
обязана офицерам, руково- тин. офессио" ных ЮРИС подробности возникно- 
дившим ею в разные годы: лой ПР ства воен” __ вения югославского конф- 
В.П. Медведеву, В.В. Тульчи- \ большин" ликта. Много разных сведений об 
некому, В.С. Мартиновичу, | = миротвор- этом опубликовано в средствах 

ЕА. Шугурову, Ф.А. Ковалику \———^ ческой доктриной ООН массовой информации. 


В.К. Семенченко, В.Л. Назаро- 
ву, Б.Ч. Астежеву, ТС. Пономарен- 
ко, АЛ. Григоряну, В.Ф. Могаку, 
В.И. Багателии и др. 


Южная Осетия 


Причины и проявления грузино- 
югоосетинского конфликта во 
многом схожи с абхазскими. Во что 
бы то ни стало, желая подчинить 
непокорных осетин и пользуясь 
поддержкой Запала, грузинское на- 
ционалистическое руководство не 
раз предпринимало экономичес- 
кую блокаду и карательные акции, 
втом числе с применением тяжёло- 
то вооружения и авиации, повлёк- 
шие за собой сотни жертв среди 
мирного населения и многочислен- 
ные разрушения. Ставилась цель 
создать мононациональное госуда- 
ретво, ликвидировать осетинскую 
автономию, добиться насильствен- 
ной грузинизации её населения, 
которое принуждали забыть свою 
древнюю культуру и то, что эти лю- 
ди от рождения — осетины. 

В связи с этим конфликт стал 
приобретать характер националь- 
но-освободительного движения. С 
1992 года Южная Осетия существо- 
вала фактически как непризнанное 
независимое государство. Безопас- 
ность в регионе были призваны 
поддерживать Смешанные силы по 
поддержанию мира, созданные в 
соответствии с Дагомысскими сог- 
лашениями 1992 года между Росси- 
ей и Грузией. 

В составе миротворческих сил 
находилось по одному батальону от 
Грузии, Южной Осетии и России. 
Эти меры позволяли длительное 
время стабилизировать обстановку. 

Российский батальон входил в 
число объектов надзора военной 
прокуратуры  Владикавказского 
тарнизона Северо-Кавказского во- 
енного округа, дислоцированной в 


для урегулирования конфликта вы- 
сокой интенсивности, позволил 
профессионально и быстро провес- 
ти операцию по принуждению Гру- 
зии к миру. 

Для обеспечения надзора за ис- 
полнением законов в находящихся 
в полевых условиях российских 
войсках и правовой защиты населе- 
ния в «горячую точку» были срочно. 
откомандированы прокурорские 
работники из военных прокуратур 
гарнизонов различных военных ок- 
ругов и флотов, которые составили 
Оперативную прокурорскую груп- 
пу К середине сентября 2008 года 
‘была сформирована на постоянной 
основе военная прокуратура — во- 
инская часть 28072 с местом дисло- 
кации в разрушенном войной 
Цхинвале. После признания Рос- 
сией Южной Осетии как нового су- 
веренного государства деятель- 
ность данной военной прокуратуры 
продолжается. 

В соответствии с уголовно-про- 
цессуальным законодательством 
прокурорские работники докумен- 
тально зафиксировали конкретные 
эпизоды многочисленных фактов 
убийств, грабежей и насилия со 
стороны карателей. Собраны неоп- 
ровержимые доказательства прес- 
туплений грузинской военщины, 
Пострадавшим гражданам Южной 
Осетии оказана правовая помошь 
для оформления исков в Европейс- 
кий суд по правам человека в 
Страсбурге. 

В этой большой работе приняли 
участие свыше 60 офицеров. Возг- 
лавляли прокуратуру гарнизона 
полковники юстиции А.В. Шеста- 
ков, В.Г Егоров, РВ. Коновалов, 
А.Ю. Жилин и другие, 


Балканы 


В конце 90-х годов ХХ века в пе- 
риод кровопролитных межэтничес- 


приграничной Республике Север- 
ная Осетия — Алания. По мере не- 
обходимости прокурорские работ- 
ники прибывали в Цхинвал в ко- 
мандировки для проведения над- 
зорных мероприятий и участия в 
трёхсторонних встречах, на кото- 
рых разбирались спорные вопросы 
по фактам криминальных прояв- 
лений. 

Отдельная военная прокуратура 
тарнизона на территории Южной 
Осетии в тот период не создавалась 
в силу малочисленности войск, ко- 
торых на протяжении длительного 
времени было достаточно для вы- 
полнения миротворческих задач. 

Но в августе 2008 года хрупкий 
мир был разрушен в результате во- 
оружённой агрессии со стороны 
Тбилиси. Грузинские «миротвор- 


ких конфликтов на Балканах Рос- 
сийская Федерация приняла учас- 
тие в миротворческих операциях во 
взаимодействии с государствами 
НАТО сначала в Боснии и Герцего- 
вине, а затем и в Косово. 
Складывавшееся за эти годы 
партнёрство набирало силу по мере 
того, как российские миротворцы и 
их коллеги из НАТО в соответствии 
смандатом ООН совместно решали 
сложную задачу восстановления 
‘стабильности в этом беспокойном 
районе мира, развивая при этом до- 
верительные отношения между со- 
бой. Между развёрнутыми силами 
России и НАТО стало болыше взаи- 
мопонимания и согласованности. 
Многие военнослужащие вели сов- 
местное патрулирование, жили и 
служили бок о бок в сложной и 


Для обеспечения надзорными 
средствами законности и правопо- 
рядка в российских миротворчес- 
ких контингентах первоначально в 
Боснии и Герцеговине был создан 
прокурорско-следственный учас- 
ток военной прокуратуры Балаши- 
хинского гарнизона Московского 
военного округа, а затем — две про- 
куратуры гарнизонов. 

В составе международных сил в 
Косово (КРОВ) в июле 1999 года 
была сформирована военная про- 
куратура — воинская часть 94008, 
которая располагалась в городе 
Приштине, а руководили ею после- 
довательно полковники юстиции 
РА. Имамеев, А.С. Дзалзиев и В.А. 
Абрамов. 

В Боснии и Герцеговине (ЗЕОВ) 
вапреле 2000 года начала свою дея- 
тельность военная прокуратура — 
воинская часть 54807 с местом дис- 
локации в городе Углевике. Её 
возглавили полковники юстиции 
Е.В. Варфоломеев и В.И. Синке- 
вич. 

В мае 2003 года они были рас- 
формированы. За три года военные 
прокуроры и следователи провели 
большую предупредительную и 
разъяснительную работу в поднад- 
зорных войсках. Их постоянное 
присутствие ошущалось в каждом 
батальоне и роте, в палаточных ла- 
герях, парках боевой техники, на 
пунктах пропуска и блокпостах. 
Предметами проверок являлось ис- 
полнение законодательства в раз- 
личных сферах — от вопросов бое- 
вой готовности и боеспособности 
подразделений до защиты прав и 
законных интересов военнослужа- 
щих, обеспечения их социальных 
гарантий. 

Об эффективности каждоднев- 
ной деятельности военных юристов 
свидетельствуют единичные за весь 
период факты преступлений и гру- 
бых дисциплинарных проступков 
со стороны наших миротворцев. 

Профессиональное взаимодей: 
ствие с коллегами из иностранных 
военных правоохранительных ор- 
танов позволило расширить знания 
наших офицеров о принятых в 
НАТО формах и методах прокуро- 
рекой и следственной работы среди 
военнослужащих, Прямым контак- 
там с ними способствовали навыки 
владения английским языком мно- 
гими нашими прокурорскими ра- 
‘ботниками. 

Балканский опыт службы в ми- 
ротворческих военных прокурату- 
рах приобрели свыше 60 офицеров. 

Этот опыт востребован в теку- 
щей воспитательной работе с моло- 
дыми офицерами и способствует 
развитию боевых офицерских тра- 
диций органов военной прокурату- 
ры. Содействие руководству Глав- 
ной военной прокуратуры в этом 
вопросе оказывает Межрегиональ- 
ная общественная организация 
«Миротворец» во главе с генерал- 
лейтенантом А.Н. Евтеевым. 

Служба в миротворческих кон- 
тингентах явилась хорошей шко- 
лой профессионального роста для 
большинства военных юристов. 
Некоторые из них впоследствии 
стали генералами, возглавили во- 
енные прокуратуры окружного и 
тарнизонного звеньев, структур- 
ные подразделения Главной воен- 
ной прокуратуры. Многие и ныне 
плодотворно трудятся на благо 
Родины. 


Генерал-майор 

Игорь ТРИПОЛЕВ, 

начальник управления кадров 
Главной военной прокуратуры. 


Дезертир без 
уважительных причин 


Наводчик-оператор в/ч 
32515 младший сержант Нико- 
лай Левчук признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 337, ч. 
1 ст. 338 УК РФ (неявка в уста- 
новленный срок на службу без 
уважительных причин продол- 
жительностью свыше 1 месяца 
и дезертирство). 

По окончании основного 
отпуска Левчук без уважитель- 
ных причин не прибыл на 
службу, 8 мая 2013 года он был 
задержан и прикомандирован к 
в/ч 40105-С, расположение ко- 
торой затем самовольно оста- 
вил 24 мая минувшего года. 28 
июля 2014-го сотрудники поли- 
ции задержали Левчука в горо- 
де Мурманске. 

В ходе предварительного 
следствия установлено, что по 
месту службы физическое на- 
силие в отношении младшего 
сержанта не применялось, все- 
ми видами довольствия он был 
‘обеспечен полностью. 

Решением Мурманского 
гарнизонного военного суда 
Левчуку назначено наказание в 
виде 2,5 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в коло- 
нии-поселении. 


Откуда излишки? 
Со склада, вестимо... 


Вынесен приговор военнос- 
лужащим в/ч 6681 капитану 
Алексею Кочергину, совершив- 
шему преступление, предусмот- 
ренное ч. 3 ст. 33, ч.3 ст 160 УК 
РФ (организация присвоения, 
то есть хищение чужого имуще- 


(присвоение, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного 
виновному, совершённое с ис- 
пользованием служебного поло- 
жения), и сержанту Эвелине 
Филевской, совершившей прес- 
тупление, предусмотренное ч. 5 
ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособ- 
ничество в присвоении, то есть 

чужого имущества, 


хищении 


ства, вверенного виновному, со- 
вершённое с использованием 
служебного положения), пра- 
порщику Максиму Голованову, 
совершившему преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 160 


Е т 
уе” 1 


вверенного виновному, 
шённое с использованием слу- 
жебного положения). 
Расследованием уголовного 
дела и в суде установлено, что 
начальник продовольственной 


совер- 


службы Кочергин дал указание 
своему подчинённому Головано- 
ву создать излишки продоволь- 
ствия, выдавая меньшее количе- 
ство продуктов в столовую для 
питания личного состава, чем 
положено, но в документах от- 
ражать выдачу установленных 
норм довольствия. Образовав 
таким образом излишки продо- 
вольствия, Голованов по указа- 
нию Кочергина вывез их с тер- 
ритории части для последующей 
реализации. Похищенные про- 
дукты склалировались в кварти- 
ре, принадлежащей родственни- 
кам Филевской. В дальнейшем 
военными следственными орга- 
нами похищенные продукты на 
сумму свыше 71 тыс. рублей бы- 
ли изъяты из указанной кварти- 
ры и возвращены на продоволь- 
ственный склад воинской части. 

Вину в совер- 
шении инкрими- 
нируемого прес- 
тупления Кочер- 
тин, Голованов и 
Филевская не признали, но, 
несмотря на это, были изобли- 
чены в ходе следствия и судеб- 
ного заседания в совершении 
преступления: 

При назначении наказания 
подсудимым Калужский гарни- 
зонный военный суд учёл в ка- 
честве смягчающих наказание 


ИЗ ЗАЛА СУДА 


обстоятельств то, что ранее они 
ни в чём предосудительном за- 
мечены не были, по службе ха- 
рактеризуются положительно, 
имеют на иждивении малолет- 
них детей, Кроме того, Голова- 


нов активно способствовал 
изобличению других участников 
преступления. 


Калужский гарнизонный во- 
енный суд назначил Кочергину 
наказание в виде 220 тыс. рублей 
штрафа в доход государства, Го- 
лованову — в виде штрафа в раз- 
мере 170 тыс. рублей, а Филевс- 
кой — в виде штрафа в размере 
140 тыс. рублей. 


На службу не явился - 
свободой поплатился 


Матрос-контрактник Шимит 
Чагар-оол из в/ч 38643 признан 
виновным в со- 
вершении прес- 
тупления, пре- 
дусмотренного ч. 
4 ст 337 УК РФ (неявка в срок 
без уважительных причин на 
службу  продолжительностью 
свыше одного месяца). 
Следствием и судом установ- 
лено, что 14 февраля этого года 
Чагар-оол на военную службу не 
прибыл и стал проводить время 
по своему усмотрению. 21 июня 
он был обнаружен представите- 


лем воинской части в Мурманс- 
ке и сопровождён к месту про- 
хождения службы. 

Приговором Мурманского 
гарнизонного военного суда Ча- 
тару-оолу назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев с отбыванием 
в колонии-поселении. 


Удары кухонным ножом 


Главный корабельный стар- 
шина-контрактник из в/ч 70146 
Денис Воронов признан винов- 
ным в совершении преступле- 
ния, предусмотренного п. зи» ч. 
2 ст 105 УК РФ (убийство, со- 
вершённое из хулиганских по- 
бужлений). 

Следствием и судом установ- 
лено, что 5 ноября 2013 года Во- 
ронов из-за якобы нанесённой 
ему обиды нанёс ранее незнако- 
мому гражданину не менее трёх 
ударов кухонным ножом в груд- 
ную клетку и живот, причинив 
ему колото-резаные ранения, от 
которых он скончался. 

Северным флотским воен- 
ным судом Воронову назначено 
наказание в виде лишения сво- 
боды сроком на 11 лет с отбыва- 
нием в исправительной колонии 
строгого режима. 

По материалам военно- 
следственных органов. 


КИСНАЯ ЗВВАА 


24 ДЕКАБРЯ 2014 г. 


Продажа посредством 
публичного предложения 
высвобождаемого движимого 
военного имущества, 


инощенья «собставинасты 
"еещщекой Федероиши 
феерия За 
‘онформационное моб о 34 дения Эа 
Орриатор проыжы = Фелеральние тосузарственное а- 
зкнное утрежоение «Сеинальик территмальное упраае. 
ие пыущестенных оеиошений" Мниметерствя обороны 
обениской Федора 
‘боле — ФГКУ «чСпашальное ТУИО- Минобороны Рос- 
д дейеторощее ма оемовании ата 'и Прелпивания дла 
передачи из реализацию выевобожоаемого движимого вен. 
ого ще ва внутреннем рынке № 1. ОЗУ 
ПАО, 140289 от  вкзабра Иа, № 140035 
ет ЗА. 140277 отобра 2014. 4287 от 7 око. 
рак МНО ожонора ЗИ 


Место провезения продажи имеет: 
ГКУ Сахаальное ТУИО, Минобороны Россни 
= Моды ул Сазовинческая д.62. Ст каб И. 
ро прирыа вивок с 24% лобабри ЗИ 2 по +1 аннари 
зе 
Задаток должей постушать на свет ГКУ «Спешальное 
УИ» Миноворыны Росии ие полное «1 января МИ 
Определение Учеников пролахи и оформление протоко- 
а оарезеления учасниош продажи окушесльыеня 
ыы Е 
"Вручение карточек участников проза осушестьаетя по 
прлыьлениь паспорт: 
Паши пвобоотимокти доверенности по месту проведении 
роажи иыущесть 
реораля Эт очное время укоранов миомы по 


там) 
"Продажа состония «0 февраля 30155 очное время ука- 
новмформащиы о лотам) 
поадресу г Мосс, у Сазовническая д.62. стр. 3. каб 
и 
“Форма прож — пролка поерелетьом публично прел- 
"Полвеление итогов продажи состоится 


, фемраля ие 


Лот № 1 арешиеанье № 140191 отавло 0) 
Лом черных и цветных металлов (Источник образовании: 
зат спшаиной м разбракованной техники обеспечении поле- 
по меткий звячелькти авт ЗИЛ 30 ал. 
Пороки №8 7258, 70, МЗ, УЕ, Вавочь, «зы 
ЗЧ, 574, 79, 6363, 6330, ЭТ, ПОИЯ ват, 
та, 6, 729406, бб ВНОБУ ЗОБ ЗИЛ. 6 
п. фшдски № 036446, 3021635, 20, 0167. 1908 
ПБ ГАЗ ши бшакьи № 036405, ОЗ. 08339. 
39756 ОЕТУ, Ш ТАЗ Зло УПИ 50 1 баки № 
13285, [93-53 2 еси № 10935, 1239697, ЗИЛ-НЫ 
па-шва АГВ 4 (ака № 213466. 376663, 37730. 314255, 
ЖБААБ ПЗ аки № У, ЗЫ ЧЕ ЗОО 
ЗАТ 533 ЗОО, ЗУ ЗЫв9З6. 4154, ИА, 
За, КВАЗ-255 шп бшбави М ЗАВ ЗО. ЗИ 
ЗАО НО, 38335, 16288) АКЛМ-3 (ИЛ-130) в шт 
Чоакем № ЗУ, ЗОБ, НННЫЙ, ЗОВ. 2765, 
ЗЕНА» ЛУЗСЗМ ЗИЛ - ши бшаееи Хе За 
ЗВ, УГУ ЗИЛ ^ вши (шаккы № зем, 
вузе 607 347, 4, ЛРОЗО,АПА-АЕ УРАЛ-375 1 
шт шасси 2 340703) УМП-350 ЗИЛ-ТЫ 9 шоке №8 
ОА, НТО ваза, БОР, НН, 
Ты?) УПГ-И ЗИЛ-Ы - $ и ырееи № от 943541 
Ро 1329, ЭГ 1-05 шт ава № ВИЗ, 
зий, ШИН ЭД-3 3 компльь ЗИНРУл-А: 1 
т шасси № 16404, ШЗ-ПН-4 УКС-В- ГВ) мо хоми- 
зоо ЗИНГУЛ-А, — Г ши еси № 69879, ШЗ ПН ав 
помиректь«ИНРУТ-А» Г шасси №134 ШЗИЛ- Та 
Бомилеки ЗИНГУЛ-А - 2 шт веси № 5055, 69490) 
ШУ 46 овом «ИНГУЛ-А:- рол: бшакен № 489: 
57 ШУРАЛАНР ав комплоы «ИНРУД-А Г ал 
Пваеси № 036975, 83-7350 ЗИЛ- - Тыл шасси № 
26772. 734. 631440. 7703.715719, 623058881 ШРС: 
УРАЛ и, (шаски № В, ЛУЗС ЗИЛ: - Зи 
Паааеси № 039754, 932589, ЗМЗ, 830305. 50872) АКЗС 
ЗИЛ 10 ша (авеви м Эва, 57497. 69133, 100, 
ПОЗ, 300576: ЗО, ТОО ЛУНУ 1828, АПА ЗО ЗИЛ. 
131 - Эш асан № 944097, ЮУ, АУЗССЗМ ЗИЛ-У 
дат (оси №603, овочивЗ), ШРС-УРАЛ-4320 Риш 
ве ЗА, 60, АПАЧЧЕ УБАЛ-375 а (щей № 
ЗЗВЛИ, ЗО, 330505, 341057, УКС-ЧООВ-ПА Зин, шкеи 
М ВАЗ. ПОЛН, 13-22 шт (шасси 36 097, ВЫ, 
В В УЗ ВВ, ЯНВ 860, ТЫ на КРАЗе: 
ва бшакая № ЗК" ЗИ, 390. 96, ВОГ, ЗН, 
ЗААВЬО, 39335. 35546539924. 349546) шетерны — шт: ТЗ: 
А ани 
Продав № 9, 31525, $85059, МОТОЗЯЫ, $9159. ЗО, 
БАЛ 430 (швея № 024331) - Гат, маелозаиранших 3-65 
ЗО акки М НОРЫ ГАЗ шт ше 
‘ви 0403Б7 0, УВАЛ- 5-1 и шеей № 442253) раер 
ЗРТЬЖК ЗМ шт 9-9 900905, алний мост автомобиля 
ЗИЛ шт вредный мог авбмобиля ЗИЛ-13 Е 19 шт 
реаний моставтомобиая Краз-58 ^ Г шл. задний моет ав 
помойндя ЗИЛ-1-5 вл алний мост атомовния КраЗ-35% 
шт перелл моетаиомовиля ЗИЛ 1 Зы, веть 
ЯМЗ3ВМ Зил ба № 57, 5903, двигать ЯМЗ. 
ЗАЛ (КЗ ^ ых быв. № 36656, даллель ЯМЗ. 
ВМ бы аа № ЗИ 3994: МЗ МЕН 
№535. № 97004) пвиплель ЗИ ЗИЛ-13 
т ИТ 
АЖ, ПОЗИВ,Зв9зГ ТоаК ВУ: 7347957007 Уи: 
1585, 83335. 729051, 35193. ОЗ, пазатонная корон 
‘автомобиля ЗИЛ-131 0 шт. иналониая коробка арта, 
пы Краз баш двитель анпомобиля ЗИЛ: Зш 
ев, 3635, БОЯ, ЗО, ОЛЯ, передняя осьавто- 
злобная КамАЗ-533 1 ид. передний мол атомобили ЗИЛ- 
шк коробка переть автомобиля ЗИЛ: 131 в шт лом. 
пошолер- рт. онегишитель ОП $8) — 1 шт. плоско. 
цы 1. киво-фотоиыущестьо, отиерка -1 шт пара поме. 
ера шт По ошииоваиный Зи, ше мена 1 
шт, замки — Зып, Рышо-лехтронное оборудование, хо 
изышый ша ШЗ, холодильный шкыф ШУ. кроя 
АХ проловотьственрая тара билоных авлашиоинолеь 
пвинесвое мыущесть Радно- электронно оборуловние» ба. 
ны поло фржона: 43 З0шл, баллоны из под фр 12 
"шт зедшшиск оборонные, аторей отоиоенни 69 
ии. авиа — шт, боторгз — Зши. бовьа железная — 7 ил. 
перо пожарное Чт. вез ощиковнное 30 шт, моль: 
поетынолер Прыщи «шт, иволузка метйлинее. 
пая Гал, оиетлшители У. — Зале качки Риз но. 
"ковка по дереву — 1 шп лопор — шт паж 1 шт оттры 
пешка "т половые Г, клвя Ровый — вам 


Лом черных металлов, 

 Колиместьы 293.4 

одлыпуа 

Процент кора: на 

Качеетьенное ‘тешическое) состояние: не раесортиромн, 
не разщелай 

"Лом азюомицегодержаший с фокшыми черных металла 

 Количестьы 4.387 

алла 

Прошент асора: нд 

Комеетенное ‘ешиическое) состояние: не раесортиромн, 
ера 

"Лом кабель бе выделения веса меди 
Каличесть: 9551 

одлытуа 

Прошу закора: нд 

Комеетенное ‘ешиическое) состояние: не раесортиромн, 
ера 

Лом зтупесодержащий: 

 Каличесть: От 

Годлытуиа 

Процент сора: нд 

Качественное ‘тешическое) состояние: не раесортиромн, 
не разщелай 

Лом зсктритателей 

Количество 

Годлытуа 

Процент вакора: нд 

Качественное ‘тешническое) состояние: не раесортиромн, 
не разщелай 

Лом лагунесозаржашна © раками черных металов от 
опомобильных роторов 

Количество От 

толька 

"Процент вора: на 

Качественное (тническое) озспыние: пе рассортирнан, 
пера 

Лом мели с фракииями черных метал 

Количество 0399 

толька 

Процент авора: на 

Качественное (тническое) сзспыние: пе рассортиронан, 
елей 

Лом аккумуляторных батарей марки 6СТ 

Колина 09 

толлытука 

Процент авора: на 

Качественное (тсническое) сзспыние: пе рассортирнан, 
неращелай 

Лом пержанеющей стл 

Количество 06 

толлытуа 

Процент авора: на 

 Коместьенное (тническое) сзспыние: пе рассортиронан, 
не ралщелай 


Меонножление омущестые: 184365 Мурманевая об- 
заеть Катаский район, п’ Шоитуй, войсковая часть 77360 


Лом черных и лветных метаалоь (Испник образования 
огвоеро-хекиическог пыушеста: котельные трубы: отт 
Пушиели ОП 06 шт, ОБИ Ввшг, ОВПМ- - 32 
шт. УСПП-10 - 10 шт, ОХВП-ШМ 37 шт, 09-5 168 вл: 
«пой электрощитов ^ 12 ши; олевтрогел ГЭС. = В 
шт. Г3С-1300 "Зы: прожектора ПЗС - Зы ПЗС35 -2 
шт. МСПЛ-492 Был ити замбуные ПКЭ-300 ОМ 6 

вп. ПЭ ОМА Зв коды пишеварочные КПЭ 35 
38 0М4 бит. КПЗ-5--450№4  Зшт, КПП-160-2- Зил, 
КПП-250-3^ Гыл, КУП-№ 1 вт. КИЗ: Газе: 
пшик пишущие > 9 иг: кожен вильфонный 31 
1030-19 шх; торцевые уплотнения Зшл: олектровенти- 
‘аатор ЭВПМ > шт вепоралор С-З - кста руые 
Прурапольемностьо ти - 2х прумпоымибетьв и 
и Пртодьемнокти = Рот пре пиоракнический 
ПГУ Ри ротор Цаки 303725 - Гл” насосы марое КЛ- 
О шт НР шт ФВ ВС шт 
34572 - Ги, ТА $020 _ 3 шт, РПН-М - шт. ПР 
ВБ. С шт ВСН-З0 Зал РПН-60 ше ЗПМВ 2 
ши Вау ИЮЗИ Зы, ЗАВ, Зшт ЗИ 
вт НО Зап. СТКЕ - Ги, НР МБ шт, 32 $ 
шт. МГ вл - ош. ЭПИМ-З4ИТО ОМ - Тапо 
НИВУ Л Зше; МГ Зы 900 шт. Да-З0 
—Гшх, ЭШН-ЗЗ8А - шт, НЦВ-ВЗ/ тит, Шар -2 
зи ДЗ тнг 51.0059 - 1 шт. ВЗОР 
ВН Ги ЦВС Эш отвела ЗВАЛ 
шп. 3802575504755 5 _ т, ПД 1062960044 - | ил, 
ЭСИ- -1аль ВСН-З0 Фано Е Зале 18540 
шо ма шк 745 шт, МНП 9-4 Рико 
ВЗМАЗТЬ- 1 \40С405 1 шло РРЗА-О - шт. ВСН: 
50- шт, НПБ-ИТ- ши. РПНМ Гат, В.о 
ше ВН Зин НО Ви РНБ 9ш НЭ 
Тыл, НРО-35/30 Тит. НШ-ЗЗ 7-80 = шт, ТЭН, 
Мат, НШЕЗЗУ _ Ушт, МГИ Зе. ЗЫ 1 ше, врУР 
Плед - Талды ДНО Риге, 
1НЦ8-40)20- шт, НЫЕ - Тит. РИН шт: заекроые: 
пели ГСЭН-5 - 9шл- к ПКЗ-300 -вшл & КЗ 2 
Шт ЕКИ-155--36 04 16 ши: ремкомилеквы к дьианелью 
57 -1ктьк7д6- к упор рыдвижной - 29 шл: нае. 
решпельые элементы - быт центрам ЦО ЗИ 1. 
Пологи вазы ПИЭ > Раз оалители 575-0301 = 
дит. бок шилинара ВГЗИН-36- Гиль краны ВН-474.3 
шт. 53534-35510 компрессоры марок ФУУВОС- 2 
аш ВВС ОМ Гм ССЗ ТИ Зы. ЭК 
16/3 - 01 шп: подогреватели ГИВ- — Гиль ПТС Зы 
ПК ЗО-МВЕМ "Гал. Н8З-2-035 - 1 ши подшианиыя 
упорных шт рак овеб-Ы За ЗВ рыл ЗН 
шт. 155 25, ЗЭКМ - Гшл. 75. ИЗЕШЗ- ый. ТМ2- 
10-10-1ш. 75ЗЕШВ- За $ БТИ Зап 7В-бЕШ 
ша ЗН Зшль -ВВЫН шт 405 Гы. 60003- в 
а Зап. М8 4 вл 3 ль МА Ти ТМ-20- 
ПО рыть ТМ Л-ЛОЯ - 1 300 - 2 ши пера 
ВПП: 12, ГВПИ-10О -Зайе:молопомоа “Лет 1 
шп; евновки ленные УСПП-200- ши, УСПП-100- ал. 
пу 21 5016 шт рубили РПЦ-36 - Ноа РПЦ-32 6 
РИЦ ше РПЦ шт РИ6 ши ки 
"робса Вымичного лйзметра общей длиной 280 метрок вых" 
К ал дек трели 


шт: репотор- 1 патрубок - шли ЗН-ЫИ 1 
поромашьинка _ вл: пиароакхумулятор ал паспредьы 
282 ш: стиралыныя машини СТМ-25 М1 шт: домкрат 
праве 629 ЗА: 3 шт: пружины - 7 вл шлаки 7 
папок > 16 ши: злое №9 шт пороблое ВВ. 
ПО" Гл маза МИШ-М-36 ВР-145З шло балоны 
пвезородные < За: рем выетоятые - ГВт: отрезные 32 
Пат ла аутреаветь парения 13 шкал сильна ие. 
позиратно-запорного = | из: вентиль лана промолнего _ 
Пшл трубы вого коила марки КВГЗ КВГА даль 
про ВТЗ Зи вау" Тит 76 0 тат Ч 
Сршл, КЗЗБЗМ зат, КБМ Гиз, АЕ 35 - шт, ДЗ 
ЗАКИ Ти ДКЗЗМ виды разиниь мо 
р вши: авдрниные пласта 93 божья илом о. 
Пистры, ведра. банки различиоко объема = 8 шт куски 
пкорь-щети различного калибра общей длиной 54 м клеар. 
Па нетрумеит тиски печные жай розвонные Бзжли, 
НЕМ Ву, ГЕ 
1 папилышьы, поселил, резшы, пазл, золота. шлаю. 
озшореушь кри тречаниье, лот Куаы, ломы, 
крутлогубны трубные кои, зубила сверла, метчики плаш- 
Бы патроны сперлильшые, топоры) общим толичестьом 350 
Па усы шавоа приема полз общей длиной 33 жеж 
корпзеных металиических монетрукши: рузвные соелние. 
Нас 50 Зашт: буъапорезалельня машинки амортитор 
АПН пагреалельые зементы ЗВ шие мкронм 
перметры, вольметры 45 шт: машины сущино-галильны, 
параета = лы маны 12 вле вина различных чер 
пей ши злементы злектропелок. кчаййыкам, арене. 
Сей, купюгьм ` 65ш 

[ог лектролитален ДМШИ540М5 бат. ДКОд 90-2. 
АМ ЗМ МБ. ОМ8 Эша ПМ 2 ал м 
2, ДМН ИЗМАЗМЗУМООИ, АН 92-8045 ДМШ МА? 
АМ ом5МУ, ДЫША 2 шт. УНУН--0М. 
НВ. Зал. одмИвОМ6, А-З, АНУ Ра, ПС: 
27, ПРЫК, МАПЗЗ-ч/АувОМА, ЛМА-2М303, АМИ. 
УДЕМ Г: ваебсов НАБ 40/7 шт. ВСН-0 _ Зшт. ВИН-М, 
НВ" шт ЦВС 10 шт ЦСМ за 38" ЗТш, ЦВС 
= 2ашя ПМР - Зыле ЭСН-МА Зил НШ пт. 544 
За, БЕЗ ВКУ шт. ЦОР _ зат МН: 
ПЗУ, ЦН ПИРЧБ- шр. МГИЗН- Зы ПН. 
_Зшт, ЭН - З4шк. НЫКГ Зал. НР. шп, МАПГНИБ- 
ЗП, Тюнин шп. ПДГ 600, АРТ ^ што НЫКВ. 
ЗОЗОМ5^Зшт 2945; ыпыралоров СЦ шаг СЦК, 
2 шт; экектороя ВЭЖ-6.- Зил УЖ - 9 шт. ВЭЖ-И 


ВЭЖ-6 -бип., ВЭЖ-, ВЭЖ-21 -2 ше. ВЖ-5 23 ил, 
ВЭЖ И 61. ВЭЖ Вы. БЭЖОНИЖС, ВЖЕ 
помпреесороя 6-73 шт. 564 ФУМ шт 
МТУ; зранорорматоров ОЕВМ-0.5. 0СВМ-13 - 57 ил. 
итепеельмото ^ шт, ТМА400. ТМА 35, ТСЗМ-16, ТСВМ" 
35 163М 35. рафридератовной устовьи АВКОЕ - 3 шт 
‘обителей МХЛ? =? шт ОВВМ-160, ОВВМ-53 Зил: 
ОВВМ 16; ОВВМ- 1: преобраоньлелей СГОМ-4/220к ОП" 
3 злокровеитиороывНОЙ шт, ВНП-16-ОХНП 
шт 0-3" Зы отсузовыя васоеой - 25 шт. елок. 
„адытелей- 6 ши, сипальных приборов 23 шт пожарных 

столба РСМ: 30 НСМ: 23а релетора 
пелоролные шетиленновые, марок дА-05, БКО-25. ПО: 
52. ДКР-1-55 45 шт, конлейетора МХТВ- шт. задан 
пешижетьой клалана ЭК. ЭКС ЧЗоши. решков ЗАРИ В. 
3440. поредьи [2-05 еклильников ЗТКИ, ЗМ, холозиль. 
инков 504-6500 - 10. уаки защитной ЭПЖН 16-21-08 
шт. кору сальника НАБИТО 02 шт. 

олега рабоветь НПБ-4/7-А, колес центробежных 466- 
зв ал азианов ДУ-25- бл, 

Сор кабам зарки: НЕ КИРЭ. НРШМ, КВД, КНЫ, 
кНРП, СМПВГКВДИ, МЗОШН, СМПЭВГ КВП. МКСВ. 
КНРУКИРЭК МКЭШ. КМПЭВ, МКВД, НРШМ 1. 
РША Л, КИР 315. КИРК 7513. КЕ 3025 НРШМ 
ЭРЫ от пермоеыкостей, лейльжных сальников, обшивки 
орлиных шит 

“агакрьулиториых баре: 6СТ-16) -45 шт. БСТ-140- 
Зи ВСТАНО, Ч7бше, ВСТ- 0 64 шт. СТ - 22. 
вст 5 ЗНин. АКТА 255 - ОЗыт, ТВЕРСА 1 180 
Пбвшл. вст ши, ТВ ош. СТОН НОМ 67 
ин. вСТЭН-Ц- шт ВСТИ- 50-64, СТК НОМ № 
вы. 6СТ- брал. СТК. - 8 ап. ВЕТК-АЯ - 92а. 
ЗЕРЕН бош имамов: Золе брал ВСТКАВОМ 
бал. СТК-ВО 29 вле 0М125-3 Ир 

ол акумузыторных диареи: ЗНК-55 75 шт, ЭКНГ-ЮД 
т В шк, НКР ЧЕ зозши. ЗНК-Н 68 
вн. УС — шт, ЭНКГ-ЛД ^ 50 шт. $НК-5 ЧИвл, 
ЗНКГК-ИД 55° бан. НК-28_ Им в. НКР. 08 
шт ЭНКГ АД 9 шле ЭНД 98 шт, ЭНКГОД 
10бш, НКР - 180, ЗНКГ-ОД- 9 шт. ФНК 
Зи ЗНК-15- Лил ИНКН-З би ЗНКГ-З 1 
пы КД Пт 5 ОНА ИМООНМ, 16 
ЗОБаЯНМ, $НК-55 Тыл. КНГ ЧА - ов шт, ЭКГ 
п ЗК. 26 шт. ЗНК-55- нии, ЗК вши 


Лом червыл металлов, 

"Количестио 89. 

Тала: — 

"Прощент кора: 

Коместьеиние (езническое) состояние: ие рассортириан, 
пе розаелан, 

Сом мелкое лек, поофорчии 
вы 

"количеств 724 

Талзыпуза — 

"Пращент акора: пд 

Комвственно (тешническо) состонине: и рассортироваи, 
нероли, 

"Лом лагуиебронооходержащий с фракшиыми черного ме- 

"Количестьх 14 

таль — 

"Процент завора: на 

Качественное (техническое) состояние: ие рассортиржиан, 
нероли, 

"Лом мелесолержаший (кабели, провоза) 

"Кодичестьх ФМ 

таль — 

"Процент завора: на 

Качественное (техническое) состояние: ие рассортириан, 
нерщелаи 


 Помтитавоколержащия 

Кодинестьо УТ 

Тала 

"Прощент кора: 

Коместьениие езническое) состояние: ве рассортириан, 
пе розаелан, 

"Лом свишовых аккумуляторных батарей 

Кодиместьх ЗА 

Тала — 

"Прощент закора: и 

Коместьеиние (техническое) состояние: ие рассортириан, 
пе розаелан, 

"Лом пике кадмиевых аксумуриторных баре 

Коичесть Пт 

Тала — 

"Прощент закора: ид 

Коместьениие (езническое) состояние: ие рассортириан, 
пе розаелам, 


Мегтонахожление имущестьы Мурманская область 
Кольский райои, п. Кильзинетрой. ву 7360-К` 


Ломчерныхи шьетых метаалов (Источник образования: 
от робкованной затомобильной техники: КАМАЗ-4310-94 
аш ао, иво, ОИббЗ, ЗАЗ, 43-6616 
о ыы 
073400, фезмо, 0335487. 053312. 05154, 052352. 0381545, 
и 
ИМ НЗ ЕВ, аа, РУЗЫв. поз, ОО, 
15445, 16050, ПТУ, 14503, ОТБ, Звон, КА? 
МАНИ сш демезоем. ото. 2630, ЗОНТ, 
ОО, т бозобны 00906, боззии. 0зот, 3997. 
‘оозвут. АЦ-40 ИЗ 7-0 сл. шо вт, зил- 
о 
О р орт ООО, Зе, 19, НОЯ, 
вату. 6, МНЯОЗ, 9393, 90 ОЗ, 397 71 
Заз ну, ЗИ ниитаИ, 4155. 98, КА: 
МАЗ405 9 гы мм ея, ‘0007240, 143-33-08 
зашемы76в, 193559). Пришел [-2-5- ед и бло, 
ЗИЛа ведь 54963, ЗН, Е 31 
Зо, ЗМ Зе, Заид, Заз КРАЯ: 
зы сы шее 46, зв 383715. ВВК, КАМАЗ 
ЗИ сышлемеитаню, бака, овыню, паз, 
отозалЗИ: ЛИЗ, 699З05. 084095, 0091539 КАМАЗ 
3-0 ешь МОНА, ЗАО, КРАЗ-ЗН О ше 
Заз. Сен.  бЗЗ, ‘Пршеа  ГКБ-АЗЧ-О 
аш Хм, аз» КРАЗЗОВ еше, 
ПОЗ, М0609622. "оббубиа, МО76з77З, Кост, 
$14325657159.657159, 3ИЛ-450-02 ели 31557, 
ЗА, МАЗЗОНИ сабы, ЗИ 
сш ивь, ЭГ 'КАМАЗ-59 
Зы маНИЯ: ПЗРИ, ЗО УМЗАИЗАЧИ 
ашмизА, КАМАЗ 2-04 вальдемиОЗТИ. 00543, 
ОБН. 024594. КЗАП-9365- ешь №7757). ЗИЛ 
5-Я ваш зт74ЗЬУ, ОДА а обоз, 1 
100-01 аш № НЧ, С3АП-5353-0 ела комы. 
ТКБ вл(шмемековАв, КооонРоВ, ПАЗ] 
ам иниЗ, ММ: МШК-Й ыы ой УРАЛ: 
Сашо 449735, 1-10-91 4418579. МАЗИ 
аш ик, МАЗЧИНИ гаашм 2655), ПАЗ-67 
шем а, ГКБОЗЛЙ оным вв, ЗАП: 
НН цы м 352860, ЛАЗ-ОЗНЧИ счшемИТ, КА 
МАЗ: №6858 МАЗ. 53-04 шлем 6, 
В 5. НЫЙ, РАЗН шем ое ори ОЗБЗНО, 
УАЗ оным МВОНЗЗ, НРУ, бум, 0806, 
ПОЗЕ 0624055, зб, УЗО, 40-48435 УАЗ: 
Зив-иемылеА 1083. ХЗ, РАЗ шо 
184, ТАЗ-НОЗЧИ ваш 45НЛЫ, УАЗУЗНА 
сш у, УАЗ-ННИ- чи М 10. РАМА КРАЗ- 
ЗВленмнь 49, РАМА КАМАЗ АЗ И-аа АОН, 
191086 ОДАЗ- 90 ген 
“-отраборкиавтомобильныя атренов КПП ТОЙОТА-42 
ск ЗМ ИАЗ тет, РМ АЗ ОЗ Ока, ПП УАЗ 
РК УАЗЗИИ-И вт, РМ УАЗ-ЬЧИ вл. КП ГАЗ-ЗИО-ве 
КУА зе ЗМ ВАЗ ИО ед ЗМ УАЗ ЗЛО 
КП МАЗа ЗМ УАЗ Мет. ПА ТАЗ 330 
КПП ВАЗ-21-02 са. ПМ УАЗ а. ЗМ 843-1058 
а; ПМ ВАЗ ОГ ЗМ ВАЗ са. КПП ВАЗ 
А ва ЗА РАЗН са ПА АЗИИ ел. КИН 
793-3052 вл. ПП ГАЗИ ыл. КИП УАЗ-45 6 вы, 
КПП УАЗ-ИЗЕ9 вх. РМ АЗ Л6 а, ЗМ 7АЗ-316- 
МАЗИ 07 РМ ВАЗ а РМ ВАЗ 
а. ВМ ГАЗ-24/3-0 сд. РК ВАЗ-2130-03 ет. КЛ ВАЗ- 
166-01 а. КПП ГАЗ-34-0 вк. РУ АЗОТ бт. ЗМ АЗ 
Ча КИП АЗ БК УАЗ а, ПМ 
УАЗ-4аЗ- зе, КППТАЗ-НИНИ а. МЗПАЗ-57- РМ 
ПАЗ ПОТ га, МП ГАЗ. ел. РУ ТАЗ 
зе. МЗ ГАЗ. с. ОЙ 193-333 а КПИ 123-334 
аа’ МЗ ТАЗ ое, РУ ГАЗЫ ед. КПИ ГАЗ-6-ОН ед. 
РК ГАЗ-66-Ы с ПА ЗИЛ-Г-26 гл. МЗ ЗИЛ а 
КИП ЗИТ-157- вл, МЗ ЗИЛ в МС ЗИЛ 
1 КП ЗИЛ-1-08ЕЗ. РМ ЗИЛ-М сд ОЙ ЗИЛ-1З0-1 23. 
МЗ ЗилННН-И РК ЗИЛ-157-65 а. ПМ 3ИЛ-157 
аа ЗМ ЗИЛ-157-02 ей СМ ЗИЛ-157-034, РУ ЗИЛ 
(а КПИ ЗИЛ-0з сл. КПП ЗИЛ-03 с. РК ЗИЛ-19Е 6 ед. 
КИП ЗИЛ 26а РМ ЗИЛ-Т-0сл, ОП КАМАЗ- 57 
Гал. СМ КАМАЗ ВН ых. РК КАМАЗ. Зал. ЗМ 
КАМАЗ ва. КПП КАМАЗ. ва, ВУ КАМАЗ 
5 а. ПМ КАМАЗ а. РМ КАМАЗ 
ЗМ КАМАЗ Неа КИП КАМАЗАНО бед. РК КА 
МАзааи- вы СМ КАМАЗ-43И-тал. РУ КАМАЗ 
отт. РУ КАМАЗ-5З- ел. КПП КАМАЗ-5И- 03а. РУ 
МАН а - ОП МАЗ ЗМ МАЗ а ОП МАЗ-35-6 
‘аа КПИ МАЗ-0 ва. ЗМ МАЗ-591-63 вл. ЗМ МАЗ-$33547 
ОП КРАЗ:250.05 4. СМ КРАЗ-240-16 а. ЗМ КРАЯ 
бо, РК КРАЕ а ЗМ КАЧ Вел, СМ РАЗ. 
ЗИ а. РК КРАЗ-287.01 ва. ЗМ КРАЗ-25703 ва. КП 
КрАЗ. СМ КРАЗ25З-05 Е. ПМ КРАЗ-28-01 ОП 
КрАЗ: аа. КПИ УРАЛ-4850-0 ед. СМ УРАЛ 
а. РК УРАЛА Н-30 га.ВУ УРАЛА вл. КП УРАЛ 
433: оз сд. ПМ УРАЛ-ЧЗОТ ед. ЗМ УРАЛ-Я- аа. РУ. 
УРАЛА МИ УРАЛ СМ УРАЛ 75-0 вам 
УРАЛ-95 сд. КП УРАЛ-375. вл. РУ УРАЛ. ет. 
РК УРАЛ. КП- 52-е. КИ ДНИ са. КИЕВ: 
ОР БО ОДАЗГ а ол елиелийого парко-тшраждого обо- 
рудощаиня: воздулонуака ВОЗН-01 вл. прибор проверы хор. 
‘бортовой 0-90 ел. ПШМ 30456-30 - Тел. шуру. 
повер МАКИА 01 ло Днеформапор емротный ВД 305 
ЗО ром коне 09-35552. ан етиллия еп. 
пана ВК В-380-0 сд. тановка универсальная для сушки 
ппфракрасими лучам ед, подъемных парамлический 
ТА ел. анны смажчио- ирамшшиС 15-0 ед зе 
повка ля заправки маслом 319-01 ел. компрессореташо. 


поры 3 ео комрессор перелвижйой 11. уталовка 
‘аш проверки 19 К-469-91 ед стенд я проверьй приборов, 
пажисании- са. прозе пааациеский 10 т РЗ в 


приметы арялки АКВ ВСК «1. орон" 
ила ИЭ-20041 вл, вольемних ПАЛЬМА СДО-.034И ел. 
Элекирожночный сладок ЭТИ — ед. Сенадыя мона 
ДВ а Беиммила ОМ СВ ОГ. Аипарше КК. 
НЕК МДУЛЗС 0 а УШМ 96 тед Ножнишы МАК 
ТА 1610 — 91а. УШМ МАКА 9555 — 1 сл. Молная ма. 
ша ЦКБ ел, Сао зокарио-вииторезный 16 К. 
35 аа. Сонок тохорво-виипорезаыи ИТМ — 1 ет. 
Снок нактольюо сверлильный — ОГед. Теле дла три 
порпировки кале прузвых автомобилей 1-25 Тед, Края 
ИЗ ед, Коити эт Отад. Смею для растояка 
пормозных барабано 10-6 — 02 сл. Преойрамванль част 
пыток ИУ ЗИ 03 а. Ванна мены ОМ 6 ааа 
Коша комовов ОПТ ПЗЗ О ет. Электротельфер И 
Ооб-зт оз, Тепнштенератор ТГ-15 — Пед. Мотопомаа 
МПС Край поралический перелвиной " озел 
Увы ВМ 125 АВ 70 ед. Выпримитель ВСА ЗК] 
за. Стенд для демонтака грузиые автошин 1 д. Дрель 
Урдрныя ДУ 550 ЭВ Тс Дрель зазриая ДУ 800 ЭР 01а 

пог роборки автомобилуных двиг 33-402 — 9. 
УМЗ ед ВАЗЗНИ орел. 343-4062 
УМЗ — УМЗ — 0. ВАЗ о 
3№3-4031 зе. УМЗ-41 — орел, УМЗ — тел. УМЗ 
оса. 343-4083 бас, УМЗ-ЯН — озел. КАМАЗ 2403 
Па вал, КАМА МОЛЬ ба. КАМАЗ: 
74120 — аа, 3-50 бра ЯМЗ Зе. 
ЗИЛ — 1. ЗИЛ Зо 25а. КАМАЗ "07 
агзмЗ-Я ЗЫ ПУ Г ЯМЗ Вед, КА 
МАЗЬ — ре ЗМЗ-т орел, ЗМЗ — ие Зил. 
5110- бел ЗКВ-Ы — озед-ЗМЗ-ЗИ бред 3ИЛ-197 
зал. Д-180 "бред, ЗМЗ: — овал, ЗМЗ Иа 
с спаезниых аккумуторных баре. 6 СТ-60 — 66 
С же вст аа 6СГО- зе 6СТ 83 
СТМ ев ед СР Нов 
Ст зСаН "16а 

от еписаиуых разнаторов системы онзажления ввтомоби- 
ед и отопителей 391 д маезиныя рашиаторов ав. 
помибле ЭБал" УАЗ. ВОЛГА — 84а, КАМАЗ зат, 
ЗИЛ Нова. ГАЗ — 7 а. УРАЛ — 4 КРАЗ 0 
МАЗ Ве АЗ ава РГО бал), том нете 


Дом черных металлов 

"Колимееть бНЧет 

Полы 

"Процент авора: на 

ПБомественное езческо) состояние: не раесортиромн, 
нерощелая, 

"Лом чууна 

"Количеетио 7999 

Толзыпуза — 

"Процент завора: на 

Качественное (иемическое) состояние: не раесортиромн, 
нерощелай, 

"Лом иктных метаалов от спиешных аккумуляторных (ата 
вый 

"Количееть: 4051 

Тала: — 

"Процент забора: на 

Качественное (техническое) состояние: ие рассортиран, 
пе роаелан, 

"Дом цветных металлов (латунесолержащий) 

 Коичестьй 6 

Тала: ^ 

"Процент забора: на 

Качественное (техническое) состояние: ие рассоргириан, 
пе роаелан, 

"Дом иветних металлов (алюминиевые сплавы) 

"Кодичестьх т 

Тала - 

"Процент забора: на 

Качественное (техническое) состояние: ие рассортириан, 
пе роаелан, 

"Дом цветных металлов (льюминегодержаший) 

 Коичестьй 03 

Тала — 

"Процент завора: на 

Качественное (техническое) состояние: ие рассортириан, 
пе роаелам, 


Местонаножление мущестьы © Мурмане, в/ч 77360-К 


объывленные ранее укшоны:20102914 призван несос- 
помним ов в отеутетем ашвок, 151220195 призавя 
пввосвоившииыся ева с тем, что быза позана только одна 


Цена первоначального презложения: 17 725 619 (семнал- 
палат рублей, НДС ве облагается. 

"Цена отечения 8 362 #0 (вовемь миллионов восемыс 
послькяя лв тышлчи восемь девать Рублей $0 копеек, 
НДС ве облальет 

Шаг понижения: 1 773 581 (дин манной семьсот семые- 
‘ога тыолни пяти шестая один РУблЬ 0 конек. 

"Ш ашонае ВЫ 0 вокемьсо восемьлеся тыкячу руб- 


озера 1 77259 (дин миллион семьзотсемвлесят 
диетывичи тьсот шесты оли, рубль 9 копеек, 


 Прозажа проволитс в соответствии © Презпиевиием для 
передачи па реализа высвобожовемого лвиаовиого вен. 
го оыущесть па внутешем рынке от В окгабра НИТ № 
ПН 


 Врузенис карие участники продажи окушестяенся по 
прельивлению паспорт (ри нобимимости доверенности} 
по месту проведении прож имущесть +0 форели МИ 
ть о 


Прод соетоине 


д феораля Ев 1030 
Лот № 2 орешиеаиие № 1 0з0зотовлозна 9 


Лом черашь цветных металлов от списанной иижепериой 
покники басы от толчков занковых (МУН 
в), ыжелые механизированные мосты ТММЗМ — За, 
путроклаачики колесные (КТ? 3) плавающий 
пранеартер НТС М" За ПТС ед), букин мотор. 
ные кра (БМК - 32) краны автомобильные (КС-2$Ы 
Зе, жекаыторы войеканые (9.30568 — Тыл. 508-421 
Зе), мберойпье машины (ЗМ 2 ел), кобеный мии 
ный трал (КМТ- $ Зал), злекростищии (ЗСД 4. 

ЭСДЗ- Зел. ЭС 


Лом черных металлов 
Количество $0 
тальк ^ 
"Процент зкора: на 
Калеетенное (пехническое) состояние: коупвотобарит- 

ный, перолеланный пераокортиорыиный 
“Лом пвелныу металлов (лноминеголержаший) 
 Кодичестья 94 
тольк 
"Процент зкора: на 
Качественное (теалическое состояние: ие разаеланиый, ше 

аскороироваиный 
“Лом шветних металнов мелесолержащий) 
Кометы 16 
тольк 
"Процент кора: на 
Колеетьеиное (еческое) состояние реелалы 


`Месонаножление имущества: 672530. Забивальский 
зао, Чтшскый рабам, п. Авьанова, — 59 финал 394 
мо ве: 


 Объааленные расе зркиноны: ВАЗ с. 1749.33 к, 
ЗИ призланы иесостояншиыия мз- отоупея 
зао ЗОО. 150 пронаны несостожьшимея в 


Цена первоначального предложения 4 344 320 биетыре 
пиоалиана вести сорок четыре ты траст дыдшыть) Руб 
ей, НДС не облет 
"Цена отсечения: 2 102160 (ава звона стодваиать ее 
пов сто шеетыеси рубке "НДС обыненя 
Чи вонобкевны 43445 етраетьлать четы тыся- 
пиепареса пришть два) рубля НДС ие облаветья 
"Ш равна 2 дети есть пывач) робей 
амер ыыы #24433 етиреть лващшьть отр тыс 
петрест придать ды рубя —— НДСне облагается, 


 Пролака провалился в соответствии © Прелпиешиием для 
передачи на реализацию наезобожолемого лвиасимого воен" 
но имущества поутреивем рынке от окыбри НЕМ 
т 


 Врузенис каре участники продажи окушестьяется по 
прельаьлению паспорт ра ивоблимосли доверенности) 
по месту провелени прож имушесты +0» фещраля 35 
оЗбль ИЗИ, 

"Празака соспилкя + февраля ИЗ 10, 


Лот № 3 (резине №14 озодот в окт 94 


Смешанный металлолом специй антомобильной ток 


ника" ЗИЛ: авиолель Эш. РМ 29. РКО каби 
аш. моет шт рама ий, КЛП- ши, УРАЙ 43:0 


‘озитагеде шт. РМ-шт. РКТ забина-Вши, мост бил. 
паши. КПИ-вш-ВН--З хуое-2а моет шт. 
раа ше) 


Лом первых металлов 
Количества 


Тольыпуск — 
 Прошвнт закора: на 
Коместьенике чеке) состояние: 


тен 

"ом алюминиевых сплавов 

ПКоличестьо: 7 

ол ьыпуска 

"Прошвнт закора: на 

Камеетиениие ежаическое) воспвнше: ое разелая, засо- 
тен 

ом ели 

`Колиместьо- 0.2106 

Толвыпукка 

 Прошент закора: на 

ОКамеетвеииие ежвическое) воспвинше: пе разелая, засо- 
тен 

"ом лауш 

КодчестьоАИН 

ол ьыпуса - 

"Прошвнт закора: на 

ОКамеетиеииие ежическое) воспвишше: пе разелая, засо- 
тен 

Том снииа 

Козиместьо- 19617 

ол ьыпуса — 

 Прошент закора: на 

Камеетиеииие ежическое) воспвинше: пе разелая, засо- 
тен 


Меонакожление имушесты: уу 63559-5, п. Бы, Зэбы- 
лжи ый 


`объывленные ранее арыщиолы (ОЗОН к АЗ г) 
признаны песостоявшиынея всзязи  елем, что подана золы. 


Цена первоначального предложения: 540 $95 пятьсот во- 
роты пятьсот девяносто пить) рубзей. НДС пе облает. 
"Цена отсечения 310 297 (сети селеси тыс 
езшвосто вемы рублей < кошек, НДС ве облагетя 
“г повсженыя $3090 пятак четыре тысичи пять 
атлевять руби 0 копеек. 
"Шах ао: 35440 лвлцать пять тысяч рублей. 


озер зщатк 54090 (пятьдесят четаретысучи питья 
ешь рубля $0 копеек 


Продажа проволитс в соответствии © Презпиеаиием для 

передачи па релизащи высвобожовемого лвмасимого воен" 

Пао ные ва утенка от тира © 
азы 


 Врузенис корок участники продажи окушестьиется по 
прельивлению паспорт (ри нобимимости доверенности} 
по месту проведении прош имущестьы +0 форели ЖИ 
ео И 

"Продажа соспиея ++ февраля ИЗ 1:30 


Лот № а орешиеаные № 14.0290 от октав 2914) 


ДОКУМЕНТЫ 


(7 


 Объльленный па 29422304 зркшиов признан негости- 
им веть © отеуетввем зао 


Цена первашанальнго предложения 35 521935 адть 
п мноаытьсат звазшать а ана дем ридь 
а шыть) рублей, гучетом НДС. 

"ем оечений [760 957 (двеназать миллионов сем 
вигестався пацан ева елси емо рублей 50 

"Шаг понижения 2 552 193 ава моалионо пятьсот лятые- 
латвия сто деманосто пы руби $ оке 

Пат ршона: 1 275 080 (один миллион двести семьдесят 
атьтыеяну убей 

озере 552 193 оо маловат пита 
дветывячи стодемностотри) рубы $0 копеек 


 Пролажа провалится в соответствии © Прелпнелинем для 

перелани на реализацию пасзобожовемого лвижкимого воен" 

Пн имуществ на управы рые ог ета НИЧ г 
НИ, 


Вручение карлонек учеников промкы сеущестииенея то, 
правлению паспорт (про овобоошмости довереиньети) 
по месту провелених проли пыушесть +0 фени 315 
ель 

"Празока скепикя +» февраля 9 в 1250. 


„Лот № $ (аремиеаиые № 14.0035 гз8ашустя 04) 


Аомодистерны АЦ-55-375 (ва бы автомобильного шаеси 
УРАЛ 

"Мелвилл #71743, № шасси 44858 , № спеоборулова- 
вниз 

'Колитестьо 1 шт 

тодоытуск 1983 

 Прошент износ на. 

Кооаствеиное (ебческое) состочние категория: 

Авлоистеры АЦ 5-37 (ша бе авломобилытото шесы 
УРАЛ 

М двмиателя 0346, № шасси 400569, № спе оборулова- 
зах 

"Количество: 1 шт 

оды 1983 

"Проще! помо ва. 

Качественное Пехническое состояние: затегория 

Авпоцистериы АЦ-55-379 (ша бе авломобильтого шеси 
УРАЛ 

№ двиеателя 50554, № шасси 345; 
на Заз 

Колитестьо: 1 шт 

Тольыпуск 1983 

"Прошеят писк ва. 

Калестьеиние екчесьое восточние 5затегория 

Аотодистерны АЦ-5.5-375 {на бе автомобильного шаеси 
УРАЛ: 

`Медвититли 531755, № шасси уно № спе оборудования 
ты 

"Количестьо 1 шт 

Тодоыиуск 1976 

 Прошент износ на. 

Каоествеиное (ебшческое) состояния категория: 

Авлоистери АЦ (ша бе авлочобилытото шесы 
УРАЛ 

А двитаеля АЗЫ, № швеи 401804, № спец оборузова- 
ваза 

"Количество 1 шт 

оды 1983 

"Прошея! пошока па. 

Конественное пезнинеекое состояние: 5 калегория 

Аалощистериы АЦ-55-379 (ша бе авломобильтото шеси 
УРАЛ 

"М двититкли #93612. Мшассни 39995, № спешоборулова- 
наказ 

Колиместьо 1 шт 

Толя 1983 

"Прошеят изиокы ва. 

Колеетвеиние екческое востонние 5 затегория 

Аатошистерны АЦ-5.5-375 (на бе автомобильного шаеси 
УРАЛ 

"А дальн ВУЗ, Машаснии ЗУМ спец оборузова- 
вниз 

'Количестьо 1 шт 

тодоыруск 1983 

 Прошент инк на. 

Колествеиное (ебческое) состочние категория: 

Авлоиетеры АЗ (ша бе авлочобилытото шеси 
УРАЛ 

СА двитель 1937, № шасси 413, № спец оборудования 
тем 

"Количество: 1 шт 

оды 1976 

"Проще! иошокы ва. 

Качественное пешничеекое состояние: 5 категория 

Аапощистериы АЦ-55-379 (па бе автомобильного шеси 
УРАЛ 

№ двиателя 91345, № шасси НТБ, № спешоборузова- 
А 

Колиместьо: 1 шт 

Толя 1083 

"Прошеят изиокы ва. 

ОКолеетвеиние екчесьое) восточние 5затегория 

Автоцистерны АЦ-5.5-375 (на бе автомобильного шаеси 
УРАЛ 

"А лвииштеля 99, № шасси 41АЗИ, № спещоборулова- 
А 

'Количестьо 1 шт 

Тодоыруск 198 

"Прошент износ на. 

Кооествеиное (ебческое) восточние $халегория: 

Авпоистеры АЦ (ша бе авлочобилытото швы 
УРАЛ 

№ две 90338, № шакси МНО, № спец оборузова- 
паза 

"Количество 1 шт 

оды 1983 

"Проще! пока па. 

Качественное Пехническое состояние: затегория 

Аапощистериы АЦ-55-379 (па бе авломобильтото шеси 
УРАЛ 

№ две 3350, № шасси 30900, № спец оборузования 
Тв 

Колитестьо: 1 шт 

Тольыпуск 1976 

"Прошент писки ва. 

ОКаоеетьеиние (екчесьое) востонние 5 затегория 

Аотодистерны АЦ-5.5-375 (на бе автомобильного шаеси 
УРАЛ 

`Жедвититя 173, № шассн 261608 № спец оборудования 
тз 

"Количестьо 1 шт 

одоыруска 1978 

 Прошент иыиоки на. 

Кооаствеивое (Пебшческое) восточние категория: 

Авпоистеры АЦ (ша бе авлочобилытото швы 
УРАЛ 

дата 9663 Миасс ЧН № спе оборудования 
зб 

"Количество 1 шт 

оды: 195 

"Прошение па. 

Кочественное Пехническое состояние: затегория 

Аалоцистериы АЦ-55- 379 (ша бе авломобильтото шеси 
УРАЛ 

`Мдаигаеля 110732 ншасен 419385 № спе оборузования 
зы 

"Колчестьо 1 шт 


№ сешоборузон- 
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Адесоьльдния а почти 141. Хемашвальья 


Аир, уз оловарисьнья $ строны 1 Хр 
2-4 Гарка 14% если 


Дни вм Кик вопр 
Гемрый сорт ыы 


Дни «м Квик кетрне 
Поет 


зим Донн вм Клкх кость. 
р тм тыя соретмеит 
аи Доки м Юъес воцркта 4 


ооееыя сотен 


ыы ов К воен 4 
оу 


> Ди 4 м Кл очи 

що лек лож 
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та вшлуска: 44 

Прощент ионов на 

Ковветвеиное Сешлическое} состояние 5 залегория 

Литошиетериь АЦ-5.5-37 (ва бе автомобильного шаеси 
УРА 

`Ж вилле 131 № шасем 27238 № спеш оборудования 
ить 

Количестье шт 

тодыскы 198 

Процент ионов на 

Комеетенное енлинеское состояние 5 залегория 

Аалощиетерыы АЦ. 5-37 (ша бе авломобильтото шеси 
УРАЛ 

'Аедвитясля 23511 № шавеи 19993) № спец оборуло- 
пана 

Количестье 1 ал. 

та уека: 93 

Процент вов па 

Конественное пеннинеское состояние: 5 калегория 

Автощиетериы АЗ {на ба автомобильного шаеси 
УвАЛ:75 

`Медвиеателя 812803 № шасси 401375 № спе оборужвания 
зы 

 Количесть: 1 шт 

твауска: 83 

рошент ионов нд 

Коветьеиное енлическое) зоетяние $ залегория 

Литошиетериы Ц-5.5-37 (на бе автомобильного шаеси 
УРА 

Же двииштьля #00 № шасси 2368 № спеш оборудования 
тв 

Количество 1 шт 

тоски 1976 

Процент ионов на 

Комеетенное енлинеское состояние: 5 залегория 

Авлощиетерыы АЦ. 5-37 (ша бе авломобильтото швы 
УРАЛ 

Аедвиваля 222405 № швы 
т 

 Каличестьх: 1 ат 

та вауска 1976 

Процент извовк а 

Кокетвеиное ешлическое состояние $ залегория 

Латошиетериь АЦ-55-375 {на бе автомобильного шаеси 
УвАЛ-75 

Медвитасли 212805 № шасси 222479 № спеш оборудования 
тв 

 Количестьх: 1 шт 

толик 196 

Процент оновк на 

Копкетьеиное енлическое) зоетние 5 залегория 

Авпоиетери АЗ (а бе авлонобилытото шеи 
УРАЛ 75 

`Медвигтели 254158 асе 23510 № спеш оборудования 
ты 

 Количестье 1 шт 

тоски 1976 

Процент извоак ид 

Конестенное (теннинеское состояние 5 калегория 

Лалощистерыы АЦ-55-379 (ша базе авломобильтото швы 
УРАЛ 


477 № спе оборужвания 


№ звали 487 № шасси 
ты 
 Количесть: 1 шт 
та выпусыа: 16 
Прошение на 
Коеетьетье екиическое) соетоание $ категория 
Латошистериь №Ц-5.5-375 на бе атомобильного шаеси 
УБАЛ 


`елвититли 161972 № веси 14146 № спе оборузования 


Количесть: 1 шт 

тодвыуска: 1976 

Процент иановы на 

Комеетелное емлическое соетонние: 5 категория 


Месонамажленне имушестые: ВО, < Хабаровск, войе- 
ковать 9 


`объишленный из 292-304 г ужином признан несветонь 
пиона вен © отеутетвием залы 


Цена первонанального презложения: 7 100379 семь мил- 
пиона ст зеадосто тыс траст вемкаеся день) рублей 
еулешм НДС. 

Гена отсечение 3.505189 (ри мизлиона пятьсот девяное- 
поить Ст восемь деть рубзей 30 коне, 

Шаг понижении: 719 097 Чеемшсот девятьлшать тым 
продать семь) рубей 90 кооеск 

Гог аышионо: 355 000 (траст птьаесн пять ты) рУб- 

"Роме залатк: 719037 (семьсот левятиаащать тысяч зрил- 
пьем Рублей 90 коленк 

Продажа провозится ® соответствии с Преллисанием дл 
перелни на реалищиию выезобождьемого движимого воен: 
Пао шесть ма внупринем рыные от 3 автть ЗИ Е № 
Па, 

Вручение карточек участников прольжи оеушестаиетя по. 
`пралалению паспорт (ри исобиолимости доверенности) 
па месту провеленио проза пыущесты 49 фоврала МЗ 
лю В, 

"Продажа состоите +09 февраля ИЗ в 1340. 


„Лот № 6 ирезиисание № 140277 от октября 014) 


Мослозалороое пруботааное (ММО) 
Количесть И.О тони 
таврию 
"Прошеит износ Сакора; — 
Комкетвелное емнимеекие) вовтошние пе соотететет 
ГОСТИ 


Местоманижаение пыушесты: АОН, г Астрахань, ул 
бло вл ЗИ 


Масло запорное опруботаяное (ММО) 
Количесть 1400 тонн 
тодаыускы 
ГПрощеит изнов Сакора} — 
Конеетвенное (ехничеекое) соетоиние нс воотетелет 
посте 


Местонаможление имущества: 44446, г Астраманы. Нико- 
плевский р Соль, уд. Ныкальенсгое шоссе 30, фигли. 
а 2 бо 

Масло индустриальное отработанное (МИФУ 

 Количестьх они 

тодаыска 

Прошенг иное басора; 

Колкетвелное (еанилееное) воетоиние пе сооетстт 
ГОСТ не 

Местонаможленне имущесты: 44446, г Астраманы. Нико- 
даекскна р бозянкм уд. Николаевой пьосое М, фи 
аа бо 

Объишленные ранее зукшионы (2749-30 г. 361.203 + 
29-34 признаны певостывшыны весы с впеутетьг 


Цена первоначального предажени 490 500 (чепаресть: 
ево кн окемысот руб, счеты НДС. 

Цена озеечения: 245 460 (двести Сорок пять тысяч четарес- 
та) рубо, 

ог вониожениы: 49 080 (сорок лезть тыка восемьзесяу 
об. 

`Шасоркинона: 34 00 Кавалшатьчераде тысяч рубле. 

Падме заатиа 49 090 корок лет тен вожемьзе 
убий 


Продажа провалится ® соответетны с Презлианием д 

персланы на реалиюшию выспобохдаемого лвижимого вен" 

Пао выущектвь но внутреннем рынке от 6 окоаора 9 
а, 


 Вруенис коронок участник праложи кушестаненя по 
палки паста (при ивобколимости дренит) 
по месту прозеления проъки имущества +5 февраля ИТ 
ео В 

"Пролоха сост +19 фенраля 5 св 1320. 


„ог №7 (цезиисание № 14.0087 ог октав 


5 


Пезерирар заласа воды дл пожаротушения (м 100ы5) 

оличесть За 

тодаска 198 

Процент сора: на 

Колкетьенное (пезничеекое) состовние: узоилетьоритель- 
но Уъатетория 

 Сооррение метал 

аличееть 

тодаска 1998 

Процент сора: на 

Колкетьенное (пезничеекое) сословие: узоалетьоритель- 
но Уъатегория 

'Убекние войсковое УВК-З0 

аличесть: шт 

тодаска 1990 

Процент сора: на 

Колкетьеиное ‘пезничеекое) саетовние: узоилетьоритель- 
но уъатетория 

"Плитаорожная (железобетона) 34.5 

Количесть ИН 

тодаыуска 190 

Процент сора: на 

Колкетьеиное (пезничеекое) соетовние: узоилетьоритель- 
но затор 

"Плитаорожная (железобетона) 6 м 

Количесть 24 ши 

тодаыска 1999 

Процент сора: на 

Колкетьенное ‘пезничеекое) сословие: узоалетьоритель- 
но Уъатетория 


кое типа крона 


Меспикождение имуществ: Б76НТО, Амуре обл 
письобалиый оу 


`объленный ва 292-304 г зуканом призван несоето- 
пшое вав © отьутетввем зальдь 

"Цена первоначального преллозения 3 103 597 (зря мил- 
анона ст еваность две паши вжемыот девок семь 
рублей суштом НДС. 

ГЦеноотеечения | 396448 один милянон пить девяное- 
позшетьтыким четыресть сорок вавемь) рублей 50 копеек 

ПШ ошибке 919 8 приста девать ты зрес- 
пизосемьаксят снять рублей окошек 

ОШагаращиона: 15500 (Ето питздекят лать тысяч рублей 

Падме ирак 36 9 роет девятиалщать ты веер 
зокемьдесит девять рублей 2 копеек 

"Продажа провошится ® соответетны с Преллианием д 
преданы па резина высвобохдаемого лвмокимого ви 
нот имущества ва внутреннем рынке от 7 окт ЗН № 
Зы, 

 ренис картоне участник праложи кущестаится по 
`претывлению паспорт (при исобщолимости доверенности} 
1 месту проведении прозьки ныущесты 299 ера МЗ 
Ве 

"Продажа состоит +09 фенраля МИ 1440. 


„лог № 8 (цезиисание № 14.0089 ог Зотабри зо) 
Хою-фирном 670 от алресиа 15857, завоаской №7800 
лает: 1 
т выска: 1976 
Прошент иное на 
Камкетьенное дехличкское состояние $ катлория, зело 
но пригашное воствяние 
пОлоофориоы БЛ от прага 15 ВУЗА, завлекой № 54030 
ламели 
това: ИЗ 
Прошеит изноек на 
Камеетьенное пехличкское состояние: $ капли, зело 
но припашное состояние 

пзофуриьи БЛ от прет 1 ВЛЗЗ,заволекой № 4031 

Кола: ее 

Толука: ИЗ 

Прошеит изноек на 

Камкетьенное техническое озепяние: $ капли, зело 
но припалное состние 

ов фунов 2212 алрегиа 1585 

лает: ше 

то выукка: НИ 

Прошеит иное на 

Камкетьенное техническое соепоние: $ катлория, зелоо- 
но пригалное состояние 

Проофуриов 23 от ерелиа 15 НЮ, заезской № 
зн 


заолекой № 76005 


 Количестьх 1 
тодаска ВВ 
рощи изв на 
Качественное техническое состояние: $ калегория, зелов- 
но пригашное востьяние 


Местонаможление имуществ: Сверзловокы обл 
реки ром. о Косулино, уч 56553 


Бели 


‘объишленные ранее зрашионы (310204 г, 39124 
призваны нооенившимнсяв сын сотеутетнем зао 


Цена первонаназьного презложения: 353 310 ристазрил- 
звать де тыкачи триста левать рублей сучетом НДС 

Гела отеечены 16 39 ето шатра шесть тывяч ето 
пвипасся вать рублей 

ПШаг пошижения 33391 (трызшать ты ака дьсети трал 
тью) рубль 

"Шаг аркиона: 16000 (шестналшать тыкач) рублей 

Рае зышатиы 33 19 (риал при тиски лоести трал 
ато руб 


Продажа провюзится в соответствии < Преллиганием дл 

преданы па рези высвобакдземого лвмимго вме 

"нот пыуществ на внутреннем рынке от  окоиоря 20 
ки 


Вручение картонок участник прозжи скушестаиетя по 
 предьаалению пастаяиа (при ивобкодимокти доверенности) 
1 ту провелени продажа иыущеста 0. февраля МЗ 
ею НЫ 

Продака сост +19 фенраля ИЗ св 1430. 


„Лог №9 орелиислние №14 0301 от октября 014) 


Серная (акоумулиториая) кислот, 
Количесть 72 пони 
тодаыуска: 198 
роще сора: вл 
Качкетенное текиическое) состониие: 5 категория, несо- 
опететвуаттробомниыы ГОСТ, ве прилонна дя вело 


Местонаможление пмушееты: 634056, Сьерлловекая обл. 
Белоарек рам, д Гаара, 8555 


`объишленный из 29.2-30 г зукннон признан несоеток- 
«шие вв © отутвоем заявок 


Цена перононального предложения: 655 391 (шестьот 
витая сть ася ети оятьзескт оли) рубль учетом 
ндс. 

"Цена отечениие 328 125 (триста дот восемь тыван ето 
аль вать рублей $0 кое 

Шаг понижения: 65 625 (шестьлесят пять тысяч шестьсот 
ааа пять рублей И иеск, 

Шаг аращиана: 3 0 Ктрилшать дьетысичи) руб 

Пазмер зазаты: 65 635 (шестьнсят лить та шестьог 
аалшать лить рублей В копеск" 


Продажа провюлится в свответстьии © Преллисанием д 
переданы на реалиьшию васпобохдаемого лвиджимото вен" 
пало имуществ ма внутреннем ры от 13 онзабря ЗОНЕ № 
пали, 


 руженис коронок учаетиико праложи кушестаненя то 
`претывлению паспорт (при ивобщолимости доверенности} 
по мету провеления прож иыущеста +5 февраля МИ 
садо И, 

"Продажа состоит +99 фенраля 5 1540. 


Условия провеления пролажи имущесты: 

Продаха пыущеста проводит 2 соответствии с Феле- 
пилы аоном от зехабря ЗИ Е АТ +0 прим 
‘паши посудоретвеннт и ззущиального пмущестьы» 
Укрюм Презизеита Роесискый Фезерашии от 23 ноля ВИТ 
№77: Обизменени порадка реалии высвобожаьемого 
онного мушесты, акиронироаниы и приона пралп. 
риятый восиной тобговаие, постановлением Правительства 
Поссийской Фолеращин от 2 ная От В 58 Обупкрк. 
депии положений об организации продаки посубрстенниго 
паши муниципального имущества поерелетьом публичного 
ппредлодении и бе обышления пень», постиолением Пра 
‘ательсть Российской Фелерашии от 15 октибра 199 № 
1165 +0 реализшии высвобожоаемого движимого поенного 
пашет, призом Миниетр обороны Российской Фель 
Паша ол 25 декабря 3011: 2650 О мерах и выполнению 
1 Вооруженных Сизах Россилекой Фозерашии постановления 
Правителствй Российккой Федерашии от 1 оклибра В 
м 

Кучшстно в прозаже допуокиются физические орилнчес- 
окне замечанием посдороткиных и мунищитьльных 
пипарыых прелириитий, посуарствиных и мумишинальных 
преждении, а такие юрилический лиц. в зктавном капитале 
Елорых оли Росешйской Федерации, субнектоя Роесинекой 
Фелерщиы и мушитальных обраовний презышьет 25 про- 
 ивнтои съоввремеяно позавшие ачаку на участие п пролахе 
‘поерелетвом публичного премонения прелетавиишие доку 
менты в соотиететый с перечнем, объяшлелным в паглощем 
ннформышионном сообщении, обеспечившие в уетановлеи: 
зай срок поступление палет Организатора проза укдаи. 
ный в паетьящеы информашьонном сообщении зетёлоилеи- 
ой суммы задатка 

"Обааиность зобоать свое право на ущетие в прыдаке зе- 
оз по прелендеите. 

Иностранные юридические и физические лиша лопуекаюи- 
сие в провахе с собаюением требований, уанов, 
дем законошалельстьом Росвийекый Фелерщии 

Одно зишо имеет право подать только одну вк 

Соленое 1 Ферального акона О приватизации г- 
длоретвенногь и умищипального имеете от 31 лекыбры 
ЗБ № 178-03 а участия в продахе прелененты преле 
панки" следующие зокумеиты 

С ’шшку а учшетие д продаже поередетьом публичного 
премоення по упановленной форме, опубликованной в 
етьящем мнформацивином сообишений 

“Физические лицо оанвоременное завков прельяваяюг о- 
пумент уостоверяющий личность нан представляют кони 

"Оришическые лишь одновременное звкой орезетваль 

- заверенные копии утрелилельных документов 

документ возержаший свленин о дозе Россивекой Фел- 
паши субщекть Росвийккй Фелерациы лы мушишитазынго 
обрзлания уставном капитале юришическог лица евр 
ааа кий Зо выика Нет НлИ заверенное 
аль орадичесного ища и позлиаиное его румодитьлем 
имо) 

= зокумень который пожтвержзаст полномочия руковози- 
пела ридиевыхо лица а окущестление зебстьий от име. 
ни орилического лица (вони решении о пазиамении этого 
дни то избран) и соответствии с опоры руковоли? 
пельюрилическоль лима обладьет правом действовать от име. 
ви ориличсокот лица без ловеренности, 

Поеучще вели от имени президента лейстует ето прелеть- 
гшлель оо зоверышиоси, к ишые доки быть приложена до- 
перанностьнаокущестяление лействий от имени претендента, 
бориленная в утновлениом порялко, или Нопаривлью а 
Герамнаа ит Танай поверениоси.  Ветуае вали де 
пренпокть па оеушестиление действий от имени претенценла 
асан дишом. уполномоченным руковолительм риа. 
кошло лиш, аль лолана сдержать таке документ пы. 
ерилаюший позномочия зоо лиц. 

Все листа зокументоь, претавляемых одновременное 
ши, ло отелынье тома лаиных зохумеитьв лаляны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены пемлью претендента 
ал ридичекото лица} полписаны претендентом или ето 
релетвитлем 

Кзанньм ложументим (атом числе к кажому тому) также: 
`призалетыя их опись Заяпко и азая ср стаю в 
С экземшлариы ош и копорыл остетая У Орзиисанора 
продали, другой у преленленны 

"Прием завок < прилапемыми х ним документами оезше- 
«азаметьие 24 девабря 304 о +1 январы 3015 реле 
Тавителями Оранизатора по рабы дам © 1000 зо 1500 
перерыне 13 до НН по мобковеком орчени по адресу 
= Мое, за Садовническая д.62 тр 1,ха6. УФГКУ «С 
шиольное ТУИО- Минобороны России 

Иные способы подачи заявок (рокументоо водищих всое- 
пав залвоь) ие допузкалеи, 

для офорыления провуска натерриторию необчолимо ук 
омичь страт зо 1500 (00 московскому времени дня, прет. 
шеспоумището даль посещения Оргавизатора прозая, пбтел в 
аи 

"Помеслу подачи завок атаке наофициальном сане Ми- 
`ноборопы Вожеши “ул, офищиальнм че Рось. 
кой Фезерации для размещения информации о провезении 
ореол этак «Края Звеа: можно о 
знакомая пиормаций о предетьнщей продаже о прел_ 
мате проыжи, 2 акке © обршими типовых покумето, 
прстиаемы покупатеный подарен вой уни: 
пиилазымиго имущегты, формой договора куши-продаки и 
иной киформашей, размещение копорой на сайте исети Ин. 


пернат прелуемотрено Фелеральцым законом РФ «О привати- 
Паш посутаретвеното и мумии мущеетые  о 
зебры НИ те 1-63. 

Контактный телефоие 8 (499 99-77- 


п 


Для часты впрозоке имеет оеобъолимо перелить 
зато по Лот в прощахе которого Вы планируете веть 
таль рымера ПАР оп икиы перыонильние презлоения 
рожи пыущегт соотыетльрмето Лот ма вета 
ег бопшоатора проза 

уе ан НОВО 

анк” Отлеление 1’ Мосовокого ГТУ Быка России 
моек 1: 

БИК МАЗ, зу он 

ОЕ 
Врлапеянюм поручении вр: «назначение пллека- об 
Батеью указывает: «Ииформашоиное сообшение от «24 
Сода НИ ран о окт Не АЕ 
али от ов обрибри к 6 402, 140303, 140304. 
140290. ААВ млнот «24 аорте 
пы В ло ое № 
поза 

Зашли возится взиным плалежом 

Дооумеитом, поверждающшим постушление зака ва 
Себе про, а форми 

ато долж ое и еаный счете поле 
озаи и 

Задаток служит обеспечением исполнения обялельств 
побелки пролажи имущеет поврелетном публично 
прелложениы то валючению лговора купли прозали. 

Зашат, незиный претендентом, вопирацветс слу. 
ах пож 

1. еду, ли Претевдено отказано в принятии зявки 
аула в продан имушеста, зов аниришжется Пре. 
па еение ты ие сады Подижеания проложолао 
а реет частн прозькы мыш 

Велеса Прелеилеит пе лапуищеи  зчзетвю и про- 
даже выущесты, атосвооращьстия Прекеалено влечение 
пила ты подписания протокол опремании Преты 
емтовучактииками пролк пзушесты, 

"нае вали уник не пр победителем прозь- 
жи имушеств, мото полеращоетея учшетнику птечение 
ей о падения лол прак ние, 

Вече отм Претензии зтьноалениом орла 
заявки из участие в пралае имуществ злато возервшистся 
бетону в следующем поры 

Мел Прето отолал алк до латы окончания прие- 
ма вю, мазал возришаетия в течение пяпи пней с латы 
одучени оргмитытором продал письменного узезомления 
роте обо зыивки, 

ели али опомана Претмдентом познслаты окон 
уни приема яв, аш воврашшется в пориши утои 
мда ато прода пшееты 

5, Завьто победителя прозаяя имушесть подлежит пере- 
пью овен паре фезерльный боди в 
юра аи роки ныдшест, пр ам 

луком ученик призкаиный побемлелем прам- 
памела оашаеныя от олюяення 
ово щий пролаки в тенис паза рабо лнгй 
сознания © пром убетика промахи 
белы, ток ученое озарения, 

пасту, ели участник признанный побснелем пром 
зимует пабочия Двор куши-шродажи а от 
р о ети ене идолы расе 

` все енополнениы обиыиности о оллнте имушесть 
брони © лопвором куш продаки участником 
Гризианным победим продажи пизшесты м аклини 
п овор куш продажи, залтокему не ола 

ме иронии прозахи мые иегоеоаньей- 
каток илирашаеня Увек елены: пяти ней вла 
пыпоеленыы итого прозалы имуществ: 

т Веае пролления Оранта прозаки срок ор 
авик, переноса срока опрелеленни учыстикоя Прето 
вт вприм попробоват возерта зала Вавином сле м. 
вора вто патидвкй рты поете в 
що Ориватора проза письменно ребования Прето: 
а о ар Сун заза < ороинием сова 
р 

Вены мены прожениа продажи ииушсты задатки 
пошлют Прокат текие иней слиты 
а форм вообщем об отиеие промеж 
шесты, 

“алаток возорашактся ма баихаккие ракеты, ука 
ные Претенлеилом заявке паучаетие зпрозае похрелетьом 
облачно проложены 

"Дылнос иформаииониое сообщение пвллется публичной 
пет ра елоения ово дите ведотлелии о 
ата 97 Поядансього коцека Российской Фезерании, 
Пшала претенаактом зальки и перечисление заза лаляюи. 
ааа покой оферты поем бо жар о заии гои- 
Зое замены пионы форме 

‘Опрезеление учыетникое прозахи имушеста состоя — 
И по ожовекому мени расу 
1 Моеки ул Салоники, 62 6. 

По редльшизы Рассмотрения зокумкитое Ориаатор 
прода ПроиашеР раае о прошшиии преензентоя 

на пролаки имушесть кан об от вжооуев пе 
еилвитов к учоетью в прозаяе, которое офармаметя прот 
лом, Продвит преманные утеоамя прак а 
также Претекменты, не лопущенные х ушетно в прое, 
землю о эп тужы лены и под ралиеку аки" 
ера уомаения либо пу папраиии пркмо 
оезомления те баказным письмом верок ие потлнее 
летит Выбожего дня © момента позписиня протокола 
а детина продажи. 

"Претндкня пе допузактя участью прое по слу 

“орезетниенные локученты не полтерялню право Пре- 
певдаита быть покуиатаы в соответтвии © законодатель 
алом Рок фола 

“презетаазены пе в документы в соольетстли © пере- 
нм уламиным п пиформшонном сзобщении, пн оформ- 
у Роиекы Фары 

“зала а зчстис в прозе позвиа лицом, не утодномо- 
пены Претеизкитьм и ооущестение таки действий? 

орде пони в етооаленный бок 
а ма сне зранный в пытояшем нифорыаииониом с 
оба 

"Прелеавих приобретьет ету ученика продажи © мо- 
мент полиса протокола опрезелениы участников про 
о мущесты 

"Проленакит имеет ара отозвать водную заявку науч 
тие’ продаже поерелстьом публично прзлиения 2 мо 
тра ет узаееникоь той прок 
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рено обе прсиеке ныужти о мента то 
Пе Орлом пром пробе ор 
радист зом ис ран По. 
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а ПИ ее 
утере вороны Ромка фола Пе. 
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р ое та тот 
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ыы иж 
и по рота По бий 
р ме вы 
роет ира Полная отл прожениы 
р ое сои По 
полета въипооееии, лобовая переьчи Ла По. 
рать 
ЗЕОные срскты век аолны то отн кулич 
пиара елей билет по ешо 
Е № 40101105000ЖЖЮ19А | в ОПЕРУ-1 Банка России г. 
мы 
ат Медетналнье оетационие УФК 
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фо жовы даль лает 
рат соб паыуиееть перенит  Покув- 
о а и 
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зоо 1 претенщенть 


 Оообые условия 

< пожущатель самостоительно за свой слет вывозит имуше- 
сто, шриобретенно наоеновании договора купли-продажи в 
‘поридье, зеталоалениом законоланельством Восеийеьой бе 
ера 

= ограничение по резлизащии: наличие у покупал 
зепстующей лишении Направо загоьакы, переработки ре 
алии лома чериых муллы цветы методов, получено 
соотатетвии © Постановлением Правительства Россинской 
белеращии от декабря ЗО" 3 17 20 лицениро, 
выл делельвости по заготовке, хранению, переробо и 
реализации момо черных мелаллони швеяных металл 

перелаче подлелит имушестио, иеточних образования ко- 
пороль (том числе апегагы блоки и Зи) приведен а соето_ 
занне, иекльонношее го пепользование по прамому азноче. 


Закронительные положения 

форма о моем изменениях либо оболкши впро- 
елелии продажи путем публике проложены публику. 
стек хе срелетых массовой информации, в которых было 
опубмонано информационное сообшение согласно коно» 
альта Росии Фхлерашии 

сс вопросы, кысающиеы провсжения прозажи путем у. 
аннното прсженни, ненашелиие отражения в наслнше 
оформашнониом содбщевыи, регулируют заководанель 
стом Российской Фелераини, 


Информационное сообщение 
о результатах продаж 


 Продажанысвобожьеного аножимото ноенного пыушест- 
апокрелетьом публичного презложения 161 АЕ 

 Ввотьеттьни с протоколом № ЗАО лекари ОЕ 
пообеаителем зукиона по лоту № З признан учаетних № 1 
1900 “Метпроыкепорть заавлвшший иену продажи в разме 
ре звшесть горок ри тысяни пятьсот шесть че 
ое рубия, (НДС ие облет 

"Возле с протоколом № ЗАО 15лекабра ЗО Е 
пообелитеземарашнона по лоу № $ призом участник № 2 
000 "МЕТАЛЛИРОМ: яви иен пролажи дла в ры 
мере 653 риетьлекяносто восемь тысяч акелкот питье. 
ат) рубля (НДС не обзагтя) 

Всооктетьии с протоколом № ЗАТ от Бблекабри ЗО Е 
 побелштельм прошаки посрелетьом публичлопо преззжныя 
пполоту № 3 призван участник № 1 000 „Борикоглебсвтор. 
м полтераиыший цену лота ораэмере? 1 Ищи милли. 
п ет вемь тысяч сто шесть рублей 50 коовек. (НДС ие 05 
пыпети) 

В свответстви с протоколом №9 и лекари ОЕ 
`побелтелем прошаи посрелетьом публичлого прелзжя 
пололу М Чиризнан зчвстник №2 Кель Спиислав ро: 
рим, потери пену лол в размере 16 583 (ето шее 
паша пати шесть два) бы 30 нех, (учетом 


дс, 


Сегодня в Сочи стартует глав- 
ное событие года на внутренней 
арене — чемпионат России по фи- 
гурному катанию. На льду Дворца 
зимнего спорта «Айсберг» лучшие 
спортсмены страны вступят в 
борьбу за награды. 


В течение трёх соревнователь- 
ных дней определятся не только 
лауреаты первенства, но ите фигу- 
ристы, которые с большой долей 
вероятности будуг защищать цвета. 
национального флага на предстоя- 
щем в январе чемпионате Европы. 
Также зрители смогуг насладиться 
яркими показательными выступ- 
лениями атлетов, в рамках кото- 
рых болельщиков ждут некоторые 
сюрпризы. 

Безусловно, нынешний форум 
изначально можно называть осо- 
бенным и историческим. Во-пер- 
вых, баталии пройдут в том месте, 
где всего несколько месяцев назад 
кипели нешуточные страсти счаст- 
ливых для нашей страны зимних 
Олимпийских игр. Только этот 
факт и его осознание многим мо- 
туг придать дополнительные силы 
и настоящий спортивный азарт. 
Ведь на площадке появятся не 
только те, кто в феврале на глазах 
всего мира уже демонстрировал 
своё умение, принеся в общую ко- 
пилку сборной три золотые медали 
из пяти возможных, а также по од- 
ной серебряной и бронзовой наг- 
радам. 

Во-вторых, в Сочи из-за проб- 
лем со здоровьем не смогуг высту- 
пить обладатели личного олим- 
пийского «золота», за спиной у ко- 
торых выстроилась внушительная 
очередь из желающих потеснить 
лидеров с Олимпа, особенно это 
касается женского одиночного ка- 
тания. Конечно, превзойти в 
ближайшее время 
уровень, пока- ——” 
занный Татья- \ 
ной Волосожар и 
Максимом \ 
Траньковым в со- 
ревнованиях 
спортивных пар, 
вряд ли кому-то по 
силам. Даже ны \ 
нешним фаворитам, \—— 
действующим чем- 
пионам страны и серебряным при- 
зёрам Олимпиады Ксении Столбо- 
вой и Фёдору Климову тяжело рас- 
считывать на заочное соперниче- 
ство с коллегами. Но при этом ре- 
зультаты недавно завершившейся 
серии Гран-при позволяют гово- 
рить о том, что достойные тылы у 
нас присутствуют, В том числе это 
касается и дуэта Юко Кавагути и 
Александра Смирнова, которые 
после не самого удачного финала 
Гран-при явно настроены на заво- 
евание медалей российского пер- 


венства. Не останутся в стороне и 
Евгения Тарасова с Владимиром 
Морозовым, которые лишь по до- 
полнительным показателям оста- 
лись без путёвки в Испанию. 
Также, не успев восстановиться, 
на льду «Айсберга» не продемон- 
стрирует свои умения первая в ис- 
тории отечественная олимпийская 


участниц недавнего финала Гран- 
при в Барселоне. Елизавета Тукта- 
мышева, Елена Радионова, Анна 
Погорилая и Юлия Липницкая 
спустя две недели вновь вступят в 
очное противостояние. При этом 
ни в коем случае нельзя сбрасы- 
вать со счетов тех, кто не смог про- 
биться в решающую стадию, а так- 


СПОРТ 


том, что с номером в Сочи наме- 
рен выступить самый титулован- 
ный фигурист страны Евгений 
Плющенко. Воспитанник Алексея 
Мишина вовсю готовится к возв- 
ращению на лёд и лаже планирует 
включить в программу четверные 
прыжки, Можно относиться к это- 
му по-разному, как оно и происхо- 


ДЕДОВЫЕ СТРАСТИ «АЙСБЕРГА» 


чемпионка в одиночном разряде 
Аделина Сотникова. Фигуристка 
всего несколько дней назад прис- 
тупила к тренировкам, потому в 
Сочи она будет присутство- 


зрителя. 
можно 


Конечно, 
представить, насколько морально 


тяжело спортсменке не иметь воз- 
можности выйти на счастливый 
для неё лёл. Но главное то, что 
долгая карьера у Аделины впереди, 
победы и достижения, несомнен- 
но, к ней вернутся. В этой ситуа- 
ции зрители смогуг понаблюдать 
за неординарной и захватывающей 
борьбой целой плеяды сильных 
одиночниц, задающих ныне тон в 
мировом женском катании как на 
самом высоком уровне среди 
взрослых, так и на различных 
юниорских турнирах. В первую 
очередь это касается призёров и 


же участниц юниорского финала. 

В мужском одиночном катании 
титул действующего чемпиона 
России будет защищать 
Максим Ковтун, не су- 


вать только в ро- ——— КМО\ мевший завоевать ме- 
ли и 6 т рами даль в финале Гран-при. 
ПИ т ся лиОеР бо Но сей огорчительный 
& танийь * еда Факт только подстегиёт 

‚г смы военнослужащего 

фи" здесь Нет ой мо- \ ‘споршвной роты 

: о запребе лю и ивных \ ЦСКА и’ добавит 

> ерсиек \ злости в рвении до- 

— казать недоброжела- 

= —— телям, что фигурист по 


праву является первым номером в 
национальной сборной. При этом 
основная борьба, как и в Испании, 
должна развернуться как раз-таки 
между Ковтуном и 
Сергеем Вороно- 
вым, сумевшим в 
своём дебютном 
финале выиграть 
«бронзу». За награды, безусловно, 
поборются и другие участники ны- 
нешней серии Гран-при — Конс- 
тантин Меньшов, Альян Питкесв 
и Артур Гачинский. В распределе- 
ние мест также намерен вмешаться 
и бронзовый призёр среди юнио- 
ров Александр Петров. 

Сюрприз ждёт зрителей в пока- 
зательных выступлениях. Дело в 


ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 


дит, но при этом не признавать 
заслуг выдающегося спортсмена 
невозможно. 

Что касается танцевальных дуэ- 
тов, то в Сочи не смогут соревно- 
ваться из-за проблем со здоровьем 
партнёра победители четырёх пос- 
ледних чемпионатов России и 
олимпийские чемпионы в команд- 
ных соревнованиях Екатерина 
Боброва и Дмитрий Соловьёв. Хо- 
рошо, что благоприятно заверши- 
лась недавняя история с кражей 
коньков у танцора. Амуницию уда- 
лось разыскать и вернуть владель- 
цу. А вот недавние напарники — 
Елена Ильиных и Никита Кацала- 
пов — выступят на льду «Айсберга» 
со своими новыми партнёрами. 

Бронзовые при- 
зёры Олимпиа- 
ды, прекратив 
сотрудничест- 

во, теперь вы- 
нуждены доказывать свою состоя- 
тельность фактически с нуля в па- 
рах с бывшими партнёрами — Рус- 
ланом Жиганшиным и Викторией 
Синициной. Дуэты успели посо- 
ревноваться на двух этапах Гран- 
при, а Ильиных и Жиганшин даже 
выступили в финале серии, заняв 
шестое место. Конкуренцию фаво- 
ритам составят как участники ос- 


новного турнира Гран-при, так и 
блестяще откатавшиеся юниоры, 
занявшие в Барселоне весь пьедес” 
тал почёта, 

Стоит отметить, что в соответ- 
ствии с существующими правила- 
ми золотые и серебряные призёры 
чемпионата России получают пу- 
тёвки на чемпионат Европы, кото- 
рый состоится в столице Швеции 
Стокгольме в конце января. А вот 
третьи места в составе националь- 
ной дружины на континентальном 
первенстве могут быть предостав- 
лены федерацией по своему усмот- 
рению. Именно по этой причине 
вице-президент организации 
Александр Лакерник на днях сде- 
лал заявление о том, что вместо 
бронзового призёра сочинского 
‘форума на Евро вполне может отп- 
равиться Аделина Сотникова, если 
успеет восстановиться и набрать 
форму Фигуристка тоже подели- 
лась мнением, что планирует пол- 
ностью залечить болячки до 


шведских соревнований. 

Эти слова вызвали небывалый 
резонанс, граничащий буквально с 
травлей нашей олимпийской чем- 
пионки. Главный тренер Юлии 


Липницкой Этери Тутберидзе пуб- 
лично возмутилась столь неприят- 
ным для неё высказываниям, по- 
пытавшись, по её мнению, пре- 
дупредить ситуацию. В дело вме- 
шался президент федерации Алек- 
сандр Горшков, напомнивший 
всем, что никаких решений никто, 
не принимал и говорить об этом 
преждевременно. Выступила в 
прессе и Татьяна Тарасова, потре- 
бовавшая остановить травлю спор- 
теменки. Возникший конфликт 
однозначно вредит предпразднич- 
ной атмосфере и портит ауру стар- 
тующего первенства страны. Не- 
понятно только, кому и зачем нуж- 
но разжигать очередную закулис- 
ную интриту на ровном месте. 

Напомним, что сегодня по пла- 
ну соревнований день приезда, 
официальных тренировок и про- 
целуры жеребьёвки. С 25 по 27 де- 
кабря пройдут непосредственно 
состязания в четырёх видах прог- 
раммы. 28 декабря состоятся цере- 
монии награждения и показатель- 
ные выступления. 


Андрей ДУДЕНКО. 


Внимание! АНопвоп! Аенныо На сервере Му ходи 


Выпуск № 186 


Строго по плану продолжается 
открытый 19-й конкурс-чемтио- 
нат Вооружённых Сил Российской 
Федерации по заочному решению 
шахматных композиций на приз 
президента ФИДЕ  Кирсана 
Илюмжинова. Чемпионат посвя- 
щён 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. 

Песни военных лет обладают 
проникновенным зарядом иск- 
лючительной силы. В заголовке 
приведены слова Михаила Иса- 


ковского из его знаменитой 
песни: 
Ой, туманы мои, растуманы, 


Ой, родные леса и луга! 
Уходили в поход партизаны, 
Уходили в поход на врага. 
Вспомним: декабрь 1941-го — 

контрнаступление Красной 

Армии под Москвой; декабрь 

1942-го — полное окружение не- 

мецко-фашистских войск в ходе 

Сталинградской битвы: декабрь 

1943-го — бои за освобождение 

правобережной Украины: де- 

кабрь 1944-го — бои в Венгрии и 

за освобождение Польши, Че- 

хословакии 

Сегодня заканчивается время, 
отведённое на решение заданий 
№ 1-4 (лвухходовки), так как 
клуб открывает авторские замыс- 


Задание № 9 
Гм ш.: м. 
: 73 


м. 
№ Яша 
| хШ 
она 
* 
а 


А 

$ 8 © 

[| [1 
Белые: Кра7, Фа1, ЛВ, Сс5, 


Са7, Каб, К42, пп. с2, е2 (9). 

Чёрные: Кра5, ФНЗ, Ла4, Лад, 
СЕТ, Ке1, пп. а5, 43, 65, {5, #2, 85, 
83 (13). 


УЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство обороны Российской Федерации 


УХОД 


лы. Обратите внимание — двух- 
ходовки для чемпионата предло- 
жил... один из чемпионов мира 
по шахматной композиции. 
Впервые традиционный матч — 
чемпионы мира — читатели 
«Красной звезды» начался сразу 
же с первого задания. Пока счёт в 
матче равный. 

Но наш конкурс-чемпионат 
открытый, и стать его участни- 
ком можно с любого задания. 
Ещё есть время (до 28 января 
2015 года) для решения заданий 
№ 5—8 (трёхходовки). 


Вы нам писали 


«Я родился и до 20 лет жил в 
Белоруссии, где в годы Великой 


Отечественной войны погиб 
третий житель. В том 
числе и мой 


отец в марте 
1944 года. Как 
и многие паца- 
ны, я долго ещё после войны 
ждал и верил, что он вернётся. 
Не вернулся... Поэтому память о 


Задание № 10 


КОНКУРС-ЧЕМПИОНАТ 


Победе советского народа — свя- 
шенна. Заслуженный врач Рос- 
сийской Федерации полковник 
медицинской службы в отставке 
В. Савицкий. Одинцово, Мос- 
ковская область». 

«Годы, отделяющие нас от по- 
бедного дня 1945 года (серьёз- 
ный срок, равный жизни зрелого 
человека), позволяют глубже и 
полнее оценить бессмертный 
подвиг воинов, принявших 


чтобы не было войны. Спасибо 
им всем и простите нас! Б. Доб- 
ряков. Ртищево, Саратовская об- 
ласть». 

«Получил справку о выполне- 
нии нормы кандидата в мастера. 
Но главное — это удовлетворение 
от красоты решений шахматных 
композиций, которые удалось 
разгадать и получить творческое 
удовлетворение. Надеюсь и в 
этот раз выступить достойно. 


В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ 


Фото Бориса ДОЛМАТОВСКОГО. 


смерть во имя жизни, во имя сво- 
боды, независимости и чести на- 
шей  люби- 
мой Родины. 
Человек По- 
беды. Сколь- 
ко ему сейчас? Сколько бы ни 
было — 70 лет он прожил с Побе- 
дой и не самой победы ради, а 


Задание № 1 


Матв 5 ходов. 
Белые: Кре8, С44, КЬ5, Кс7, 
пп. 22, с3, е2, 84, 26 (9). 
Чёрные: Крсб, ЛЬ, Ла1, СВЗ, 
КР, пп. Б2, 56, Ь7, 42, 45, е3, 13, 
87 (13) 


вебе тгом 
Мат в 4 хода. 
Белые: Крс!, Фё4, Ла2, ЛЬ5, 
КЬЗ, пп. 62, сб, 22, В4 (9). 
Чёрные: КреЗ, Фе8, Лс7, Л, 
Са7, Са8, Ка8, КМ, пп. Б3, с2, с4, 
еб, е7, В (14). 


Подполковник А. Новиков. 
Москва». 

«Очень доволен тем, что вновь 
стартовал шахматный конкурс- 
чемпионат, в котором я тоже бу- 
ду принимать участие. Так как по 
техническим причинам изменё 
выход клуба «По конямь с пят- 
ницы (с «толстушки») на среду 
ежедневного выпуска газеты, то 


Задание № 12 


Матв 7 ходов. 
Белые: КрЬ4, Ла2, Кс4, КИ, 
пп. 62, 56, с3 (7). 
Чёрные: Кра5, Леб, пп. 65, 67, 
4, сб, е7, 14, 66 (9). 


теперь приходится пользоваться 
лишь услугами Интернета и чи- 
тать электронную версию шах- 
матных выпусков. Кроме того, 
подписаться на газету «Красная 
звезда» на 2015 год невозможно, 
так как она официально исклю- 
чена из каталога по подписке пе- 
риодических изданий на следую- 
щий год по Украине. Квалифи- 
кационную справку за прошед- 
ший конкурс-чемпионат полу- 
чил. Спасибо! Теперь я пишу 
свои решения конкурсных зада- 
ний. А. Овчар. Киев, Украина». 

«Задания № 1-—4’очень инте- 
ресные. Поздравляю всех участ- 
ников с началом чемпионата! 
Подполковник запаса Г. Ники- 
тин. Брянск». 


Ответы 


Изюминка стартовых заданий 
— их предложил Виктор Ивано- 
вич Чепижный. Соперник дос- 
тойный, и ваши восторженные 
отклики свидетельствуют: старт 
конкурса-чемпионата удался. 
Проверяйте и подтверждайте 
правильность своих решений. 

Задание № 1 (автор — В. Че- 
пижный, 1963) 1. Лё7. 

Задание № 2 (автор — В. Че- 
пижный, 1968) 1. КИ 

Задание № 3 (автор — В. Че- 
пижный, 1972) 1. Фе1; 1. Фв2? 
опровергается ходом 1. .. В6. 

Задание № 4 (автор — В. Че- 
пижный, 1972) 1. Ка5. 


Решайте, пожалуйста! 


Предлагаем задания И этапа 
конкурса-чемпионата. Ответы на 
них будуг опубликованы в вы- 
пуске клуба «По коням! № 188, 
то есть в конце февраля 2015 го- 
да. Значит, у вас есть 55 суток, 
чтобы разгадать замыслы авто“ 
ров композиций. Напоминаем: 
свои решения присылайте по ад- 
ресу: 123007 Москва, Хорошёвс- 
кое шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда». В заданиях 
№ 9-12 есть над чем поломать 
голову. Но ведь впереди — ново- 
годние каникулы. 

Итак, в добрый путь! 

С наступающим Новым годом! 


Главный судья 
конкурса-чемпионата, 
национальный арбитр 
полковник в отставке 
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ. 


На снимке: участник штур- 
ма Будапешта, чемпион Воору- 
жённых Сил РФ 2008 года Иван 
СЛЮСАРЕНКО. 


Старейший гроссмейстер пла- 
неты Юрий Львович Авербах с 
симпатией следит за шахмат- 
ными выпусками газеты «Крас- 
ная звезда». С его разрешения 
предлагаем читателям пару эпи- 
зодов из его долгой жизни в шах- 
матах. 


За уважение 
чемпиона мира 

Это было в семидесятых годах 
прошлого века. Президентом 
ФИДЕ тогда был 5-й чемпион 
мира голландец Макс Эйве. В те 
тоды ФИДЕ улаживало разног- 
ласия по подготовке матча Р. 
Фишер — А. Карпов. По спор- 
ным вопросам в Голландию ле- 
тал гроссмейстер Александр Ко- 
тов. Вернувшись в Москву, чем- 
пион СССР-1948 рассказывал: 
«Провожал меня президент ФИ- 
ДЕ на своей машине. Приехали 
в аэропорт Амстердама, и для 
удобства гостя из России Макс 
остановился в неположенном 
месте. Тут как тут возник поли- 
цейский и сделал замечание. Я 
возмутился: 

— Да если бы у нас чемпион 
мира остановился даже на Крас- 
ной площади, ему бы никто сло- 
ва не сказал! 

Полисмен меня понял, что-то 
сказал Максу и ушёл». 

Вскоре президент ФИДЕ сам 
прилетел в Москву, и сопровож- 
дать Макса Эйве поручили вла- 
деющему английским языком 
троссмейстеру Ю. Авербаху. 
Нашлась свободная минута, и, 
зная, что Александр Александ- 
рович любил приукрасить, соп- 
ровождающий спросил у 5-го 
чемпиона мира про эпизод у аэ- 
ропорта Амстердама. И вот что 
сказал Макс Эйве: «Да, я прово- 
жал Александра и неправильно 
остановился. Полицейский сде- 
лал замечание. И тут Александр, 
мешая русские и английские 
слова, стал что-то говорить. 
Страж порядка выслушал моно- 
лог и, обращаясь ко мне, заклю- 
чил: 

— Ваш маленький русский 
друг (ростом А. Котов был раза в 
два ниже долговязого М. Эйве) 
что-то бормочет про красную 
площадь. Я думаю, он сумас- 
шедший. Не хочу с вами связы- 
ваться. 

И полицейский от нас ото- 

ёл. Вот и всё». 
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КРАСНАЯ ЗВВАА 


24 ДЕКАБРЯ 2014 г. 


С АРМЕЙСКИХ 
СПОРТПЛОЩАДОК 


Балтийцы провожают год 


В 2014 году военнослужащие Балтийского флота (БФ) в составе 


сборных команд приняли участие в 


9 чемпионатах Западного военного 


округа (ВО) и 7 чемпионатах Военно-морского флота (ВМФ) России. 

При этом команды БФ по армейскому рукопашному бою и стрельбе 
из штатного оружия стали чемпионами ЗВО, а команды по военному 
пятиборью и военно-прикладному плаванию — серебряными призёра- 


ми. Кроме того, команды БФ по 


военно-прикладному плаванию и 


стрельбе из штатного оружия являются победителями соответствующих 
чемпионатов ВМФ России. 30 военнослужащих флота стали победите- 
лями и призёрами чемпионатов ЗВО и ВМФ России в личном зачёте. 

В зачёт Спартакиады БФ проведено 12 чемпионатов, в которых при- 
няли участие свыше 1000 военнослужащих. Они состязались в гиревом 
спорте, армейском рукопашном бое, настольном теннисе, плавании, 
стрельбе из штатного оружия, гребле на шлюпках, перетягивании кана- 
та, офицерском троеборье, а также в военно-прикладных видах спорта. 

В ходе проведённых соревнований 531 военнослужащий выполнил 
нормативы спортивных разрядов, втом числе кандидата в мастера спор- 
та— 22 человека, на 1-й разряд — 134, на 2-й разряд — 161, на 3-Й разряд 


— 214. 


„.а на Северном флоте встают на лёд 


Товарищеской встречей команд штаба объединения и морской авиа- 
ции стартовал хоккейный сезон на Северном флоте. Хоккеисты играли 
на ледовой арене в гарнизоне Малое Сафоново. 

В напряжённой бескомпромиссной борьбе хоккейная дружина 
морской авиации «Гроза» одержала победу со счётом 3:2. 

Счёт открыли хоккеисты команды «К-21», представляющей штаб 
флота. На 10-й минуте первого периода Денис Ольков отправил шайбу 
в ворота «Грозы», но долго удержать преимущество «К-21» не удалось. 
Ответным голом отметился нападающий соперников Дамир Алеев. 


После «сухого» второго периода 


в начале третьего капитан «Грозы» 


Алексей Пестеров забросил очередную шайбу в ворота «К-21». Ещё че- 
рез минуту Дамир Алеев оформил дубль, сделав счёт 3:1 в пользу своей 
команды. Вскоре игрок «К-21» Андрей Малыгин отыграл одну шайбу, 
но до конца игры хоккеистам штаба флота не удалось уйти от пораже- 


ния. 


В оставшиеся выходные декабря хоккейные команды Северного 
флота проведут новые товарищеские матчи, а в период новогодних ка- 
никул с 1 по 11 января состоится праздничный турнир. Затем пройдёт 
чемпионат флота. После этого сборная флота примет участие в хоккей- 
ном первенстве Вооружённых Сил в Чебаркуле. Завершится хоккейный 
сезон мартовским турниром, посвящённым Дню моряка-подводника. 


Подготовлено отделом спорта. 


Г.А. ФАТИГАРОВ 


Командование Главного управ- 
ления Генерального штаба Воору- 
жённых Сил РФ, сослуживцы, 
друзья и товарищи с глубоким 
прискорбием извещают, что 22 де- 
кабря 2014 года на 76-м году жиз- 
ни скончался заместитель началь- 
ника управления Главного управ- 
ления Генерального штаба Воору- 
жённых Сил РФ контр-адмирал в 
отставке Фатигаров Герман Алек- 
сандрович. 

ГА. Фатигаров родился 4 октяб- 
ря 1939 года вт Уссурийск Примо- 
рского края. В 1957 году связал 
жизнь с Вооружёнными Силами. 

С 1969 года ГА. Фатигаров слу- 
жил в Главном управлении Гене- 


Многоборье 


Великий русский композитор 
Сергей Сергеевич Прокофьев 
любил шахматы, да и сам хоро- 
шо играл. Дружил с чемпионом 
СССР-1948 — гроссмейстером 
Александром Александровичем 
Котовым. Как-то композитор и 
гроссмейстер решили провести 
между собой многоборье: шах- 
маты, шашки, бильярд и карты. 
Уже в конце многоборья во вре- 
мя игры в карты заспорили: кто 
же из них лидирует? Сгоряча 
Сергей Сергеевич, зная, что в 
музыке его соперник ни бум- 
бум, поставил условие: «Вот ес- 
ли ты сыграешь «Лунную сона- 
ту» Бетховена, тогда я признаю 
твою победу! 

Александр Александрович 
ушёл, громко хлопнув дверью. 

Поссорились. Больше двух 
месяцев не встречались и не 
разговаривали. 

Как-то в квартиру композито- 
ра позвонили. Сергей Сергеевич 
открыл дверь и увидел Алекса- 
ндра Александровича. Не здоро- 
ваясь, гроссмейстер молча во- 
шёл в прихожую, молча снял 
пальто, молча направился в гос- 
тиную, молча сел за рояль. Отк- 
рыл крышку инструмента и... 
чуть ли не одним пальцем сыг- 
рал первую часть «Лунной сона- 
ты» Людвига ван Бетховена! 

Композитор и гроссмейстер, 
помирились. 


Сила прессы 


В декабре 1994-го в Москве в 
гостинице «Космос» проходила 
31-я Всемирная шахматная 
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рального штаба на различных 
должностях, отдавая все свои си- 
лы, знания и опыт делу защиты 
Отечества, являясь образцом вы- 
полнения воинского долга. Высо- 
кие государственные награды — 
достойная оценка заслуг контр- 
адмирала ГА. Фатигарова в обес- 
печении национальной безопас- 
ности Родины. 

Светлая память о прекрасном 
человеке, верном сыне России, 
патриоте Отечества контр-адми- 
рале Фатигарове Германе Алекса- 
ндровиче навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Выражаем соболезнование род- 
ным и близким покойного. 


НОВОГОДНИЕ УЛЫБКИ 


‘Фото Бориса ДОЛМАТОВСКОГО.. 


Олимпиада. Лидер команды 
России — 13-й чемпион мира — 
играл не очень уверенно, за что 
ваш автор его критиковал в газе- 
те «Красная звезда». Как расска- 
зал тренер сборной команды 
России Борис Постовский, в ко- 
манде внимательно следили за 
оценками игры наших грос- 
смейстеров в прессе. На собра- 
нии команды перед матчем с ко- 
мандой Франции Борис Наумо- 
вич «завёл» лидера команды 
словами: 

— Гарик, если ты сегодня не 
выиграешь у Лотье, то «Красная 
звезда» опять что-нибудь едкое 
про тебя напишет. 

Гарри Каспаров разозлился, 
собрался, делал ходы очень соб- 
ранно и аккуратно и выиграл хо- 
рошую партию у гроссмейстера 
из Франции Жоля Лотье. 

Прошло 20 лет. На «Рапид- 
тандикап-турнире поколений» в 
Москве в Гостиной Владимира 
Дворковича («Каптёрка» 
№ 492е) ваш автор рассказал 
Жоэлю (француз владеет хоро- 
шим тургеневским русским язы- 
ком) о том, как тренер в 1994-м 
психологически готовил Гарри 
Кимовича к партии с командой 
Франции. 

— Так вот почему я единствен- 
ный раз проиграл Каспарову! — 
изумился неожиданному откры- 
тию лидер сборной команды 
Франции 1994 года. 


На снимке: на «Рапид-ган- 
дикап-турнире — поколений» 
троссмейстер из Франции Жо- 
эль ЛОТЬЕ (слева) играет с пре- 
зидентом НОК России Алекса- 
ндром ЖУКОВЫМ. 
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